


























# Cagece 

OADOS DO CLIENTE 

£5» “"*«* '«UNIU ttgj, 

RU EDUARDO GARCIA íioa ,, 

TT fortaleza j ' 0 ’ * '«• WB» 

t«vt Entrega: 

QOtdm 

001 *«toc 

ÜÜ1 Sob^toP09 

00 


^..auüú0â4fiL-. D 


" 60150-100 


ECONOMIAS 

m i _ J 

INFORMAÇÕES S08RF MEDÍçÃo^ 
5#rv K° | Medidor 

A6u ft 0160407433 


QUMlr»; 

S «b*wdfl01O 

00 


0249 


CEP: 

comp b002 


000 


Industria^ 


DATAS 
Leitura Atual: 

i^t^Antwiftl/05/2019 ÍD ,. ft 

ÃT/AAV4VUÜ I Próxima Letturál 

qualidade da 


Leitura Anterior 

Leitura Atual 

1246 

1279 


Emluio: 

r-= : ' r ÜA/0S/2019 
>019 


Volumftim’) 

33 


| Lacre Agua: 
I Lacre Etg 


(JÍO . 

I Média Semestral im*i 

! 29 


N' de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 

Fm conformidade » JJ/ 

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 


Cloro 

526 

537 


Turbidez 

526 
537 


13/2^19 

Coliformes Totais 

Escberichla Coü 

125 

526 

526 

537 

—444— 

537 

-508— 

537 

537 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 n3 I META: 21 ffl3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
RATEIO A6UA-MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


220,67 

Mès/Ano 

Agua (m 3 ) 

168.10 

nai/18 

32 

38,82 

jun/18 

39 

55,75 

jul/18 

40 

139,44 

ago/18 

35 


set/18 

31 


out/18 

29 


nou/18 

32 


dBZ/18 

31 


ian/19 

30 


feu/19 

23 


nar/19 

31 


abr/19 

31 


Esgoto (m 3 ) 

25 

31 

32 
28 

24 

23 

25 

24 
24 
18 
24 
24 


































■^p Cagece ^juiooiaa. ) 


lX)ClU'Nrt *”-— 

COSIfl 

... wíSt 

fnd.tnlr«gn: 
toe*»»: 

001 


(rr ê0l50 100 


«CONOMIAS 

ttoildendal; 

INFOflMACâi 

Sarvlço 

AGUA 


S*toi 

,poy 

00 

001 I 


Siibquadl 


Lot* : 0249 


CCf»! 

" ,m, Ò003 


000 I •M«í"' , ' i; ’(j00 


I Medidor 

Cellur* Ani«rlor 

Ulttira Atual 

1 Volum^trr»*! 

A16G4Q7432 

1406 

1529 

43 


DATAS 

l HUir« Aluai; 

M/05/2019 

ouAUDAt °: v0 ^''0h 

Cloro 


>’" b, Tflj0 

39 


imlHioj 

04/05/2019 

. lo* W™’ 4 

:io,„ w/2019 




Collformw Total» 


125 

537 

441 


526 

537 

500 


526 

537 

537 


N° a** Amoitnu 

ExlgMa» 

Atiftlivadiii 526 526 

• mconfoimklâil* 537 53 / 

MENSAGKNS / INFORMAÇÕES COMPLETARES 

HhülA üb CUNSUMU(UU1/14 A SEI/lb) : 43 mò I Hl: IA- 34 m3. 

Lonsldere pago se debitado na sua conta do banco BCG REAL 
Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 

DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


Eitbtffchli Coll 


DESCRIÇÃO dos serviços 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG. -MEO. 1NDIU. 
RATEIO AGUA -MH). 1NDI0. 
TARIFA 0E CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) HISTÓRICO DP VOLUMI 


MAVAno 

Agua |m'| 

317,57 


253.30 inoi/18 

45 

30,82 jun/18 

30 

55,75 ju)/10 

41 

104,50 ago/10 

24 

set/18 

44 

out/18 

41 

nov/18 

46 

duz/18 

42 

jan/19 

35 

feu/19 

32 

noi/19 

40 

íbr/19 

42 


(m'l 

36 

24 

32 

19 

35 

32 
:h> 

33 
28 

25 

32 

33 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


De»criçáo 


Valor |R$) 


SUBSIDIO 

Descrito 


Valor |R$) 


PIS 

C0F1NS 

MÊS/ANO 

0b/2019 


7,39 

36.80 


VENCIMENTO 

1y/Ob/2019 


VMLUn UU OLnVIUU 

UAL0R DO SUBSIDIO 
UAL0R 10TAL A PAGAR 


I tu,02 
0.00 
770,02 


TOTAL a pagar (R$) 

770,02 



»«S/I38 1:0274 H:|2:32:22 R:004 8:001 


PJg^l.Afndlm.n.c 

jiiim .. 1 0600 27 ?om ^ Cagece 

•r seu cadastro atualizado Junto A Cagcto, ^ * 

í* d« Ag*ncla*Rjfl‘ ,, jJ® r *J; j de Regulatfo. I Iscallzaçâo e 
,iv FoftateM* ACf Amnlenlid 0800 285 1919. Deinak 

.^. mst 


•nsumlúnr ÜOU hr 




NEOVISION 
POWERED BY N 


v Cagece 


ados do cliente 



3b /0 15054287138 02/4 

G*Hg-—__ Mív/W 

^ 4o 0110Q16G2 au-dt^QQiO LoUi: 0240 .—TOUU 

^ ,or a09 subq^ OO ^ ° n %0T 

00 WWUJ 


’ 001 

fUKIALt/A 770.02 

70UOÜÜU / ti /ÜU20 JGj jfiíí .li | IIII I'jj j|. 010U4622015 













































DADOS DO CLIENTE 
Nome 1 


Ca Qece 


^rmoQ? iQ7 -J 


miS* "°“ UEIHfl COELHO 

ada:lE FORTfiLEZft RDO 6WC “‘ 92 °’ W 2I12 ' OLOEOlft 

End. Entrega: 

Cidade: 

Local 


<#*60150-100 



I Medidor 

Leitura Anterior 

Leitura Atual 

Volumeim 1 ) 

Al 6G407431 

1003 

1027 

18 


DATAS 

Leitura Atual: i 

— I ^ TO up 4 / 05 /M ]9 


N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

526 

537 

— 536 - 



Turbidez 


-—- MB _ 522 _ 

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 m3 I META : 21 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

agua 

ESGOTO 

JUROS DE 0,033% RO DIA 
RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
MULTA DE 2% 

RATEIO ESG.-HED. INDIU. 



Descrição I Valor (R$) 

pró 2,38 

COFINS lU7 

'mês/ãnõ 


UALQR DO SEMICO 



Valor (R$) 


248,46 
0,00 
m.46. 


niurni 1:357015054 


“ - -Í3UU31 

TOTAL A PAGAR (R$) 

248,46 


OHM*****»***™** R,r Banco do Brasil, Caixa 


M ui ii 

* ^“/da*S í«».-ce.? e E goíb d ,° 

SSS.W» hàI17h - 


4287139 1:0274 H:,2:3 2 ; 'l R ; 084 M01 

Central de Atendimento 

i^iCagece 

08002750195 ^^ 9 ^, 


w 
















































rgg? —. CpEM» jiwüm 

úiux)2saj 


mí 0At -^0 FILHÜ 

W EtWftR 00 6 ARC 1 A u-* A 
WftlEZA ' 3?0 - Ap 301 . ftLDbOlA 


0 60150-100 



Leftur» Aíuafc 

leit w* ^, 44 / 05/2019 ! brteão; 

WS 

N»tteAmostras a«^ 03/2019 


de Amostras 
Exigidas 
Anaíhadas 

Effl conformidade ***** 


Goro 

526 

537 


TurbWez 

526 

537 

-422- 


CoWomm Totais I Escherichia Colk 


125 

526 

537 

537 

444- 

-508 


526 

537 

—537- 


MEDIA OE CONSUMO(tXJT/14 A SET/15): 26 n3 I META: 21 «3. 
n?n?TC C ®í°® ® ua Pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


HISTÓRICO DE VOLUME 


201,29 

146,80 

38,82 

55,75 

116.20 


Mês/Ano 

Agua (m*) 

Esgoto (m 1 ) 

Dai/18 

42 

33 

jun/18 

45 

36 

jul/18 

38 

30 

ago/18 

38 

30 

set/18 

35 

28 

out/18 

28 

22 

nov/18 

34 

27 

dez/18 

31 

24 

ian/19 

34 

27 

fev/19 

24 

19 

nar/19 

28 

22 

abr/19 

29 

23 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 

Descrição I Valor (R$) 

PIS 5,36 

C0FINS 26-7' 


VENCIMENTO 

47 / 05/2019 



subsídio 

Descrição 

UAL0R DO SERUIC0 
UAL0R DO SUBSIDIO 
.UALÜR TDTftl_A RftGftR 


Valor (R$) 

558,86 
3,00 


TOTAL A PAGAR (R$) 

558,86 


154287138 L:0274 H:12=31M2 R:084 P:001 

O Central de Atendutvento 

Cagece 

0800 275 0195 ^^ 9 ^, 


F 0 n SdSvK-Agènda Reguladora.* *^ daA RCE: www.arce.ce.gov.br. 

CearlLOSOO 275 3838 . 275 0 ^^, 

Mais informações pelo teje/one. ; rn .br ouna “v. M9T8 


StóS^hàslTH 


consumidor Qov.br 


4 Cagece 


DADOS DO CLIENTE 

Inscrição-Qj IQQ 25 B 
Local: QQ] 


***** m 

Lote: 

í: '(To 



Quadra:<jn |0 —« Q 24 & 

S** or: 009 Subqu 3^ Y: 00 ™ 

Sub setdfTQQ 

Vencia; 17 /Q 5 Z 2019 


NEOVISION 

'* POWERED BY || (| 


“ÍÍFOfimEM.— 

82610000005 6 5886JJ009800 


Mí -'te 2 íU. . 
""'«OOS 

Total (R$): 




556,86 

2 81.100268 00 4 01003922015 6 
























































r.,d irtV” PftHtUít Hlhii 

' > r„„4? fi, " UZI) ' * :í «. «LDEOlfl 

Od*^ 


^60150-100 


U&cafc 


001 


Sotof: 

Sub v r .P09 OuMr a: 

00 00 10 

A**fcnd*h . 

001 C «n«fcieh 

=n:r"“» 

MU * ;fl16(M07435 


data-, 

Atual: 


U,,U,aA ^lo' I MtuaftMl 

I nt 





744 


20 


Uftw» A t ,!, Qâ/ÜS/^OIQ I EmívOo- 

03/04/2019 04/05/2019 

r»i».iw- I ^ Turbidez Üj/ < 0H 


I L * cr * AglJd à39999999 
j Lacre E íQonx __ 


526 

537 


125 

537 

441 


Collformes Totais 


526 
537 
_508- 


N " dl? Amostras 
CxlBídas 

Anally»d a , j S26 

f: ^ tonfarmklada 537 537 

Ü 441 — 1Mw — 

Aa?áde^„Í? <S | UMO(OU1/M . A SET/15): 26 «3 I META: 21 >3. 

DIGITE ARPF ma^au^ 3 ' '^de. Agua tratada e saude. 

1 E ARCE NA PLA Y STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


Escharichia Cofí 


526 

537 

537 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

SUJEIO ESG. -MED. IND1U. 
RATEIO AGUA-HED. INDIU 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


Mês/Ano 

Agua (m*) 

94,70 


79,40 nai/18 

22 

30,82 jun/18 

17 

55.75 jul/18 

21 

ago/18 

22 

set/18 

21 

out/18 

18 

nou/18 

21 

dez/18 

20 

jan/19 

19 

feu/19 

19 

raar/19 

22 

abr/19 

22 


Esgoto (m*J 

17 

13 
16 
17 
16 

14 
16 
16 

15 
15 
17 
17 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


Descrição 

PIS 

C0FINS 


Valor (R$) 

2.57 
12,84 


SUBSIDIO 

Descrição 

UAL0R DO SERUIC0 
0A10R D0 SUBSIDIO 


Valor (R$) 

268.67 

0,00 


MÊS/ANO 

05/2019 


VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 

W/üb/2019 

- 2 fia e? 


OHMRROARSURFRTURA _ 

B,nc«:8>AdB £ o.BNRI. a a8ICBAn»aotort®« 

Econônicè Federal Santander, Triângulo. Outros. PagFaci 
A Cagece disponibiliza o serviço de debito enicontade 
Si (La. Ative já este serviço. Consulte sua^éncja. 


Mais informações P^O(^Sf; t om.br ou n a 0u.í3í>nr*rag« e: ÍlS/.l§, e 

ShàslThnosite.'.^ 

de 8h às12he13has17n. 


1^54287138 L:0271 H: 12=31 =37 R:081 P:00l 

J de Atendimento _ 

C' Cagece 

0800 27S 0195 


consumidor flOV.br 


rp Cagece 



'^FORTALEZA 

c-580000002 6 68670009000,0 DJjgP|^W u 8 


NEOVISION 
POWERED B 














































































DADOS OO QUfKtí 

wíí? HW» WlNIIWiilm 
Od»vV fWWROO HARtift ü )fl . 

r , eqriau/a ‘°- ^ ,0 » ftioiew 

tJ *L Mrtreg*: 

CU*fc: 

líKAj; 

00 ’ •: o,, 

00 


? *60150100 


«COKOMlAS 

*»»W*Klafc 


0 '" dr * i M 

' QOlO 
00 


•" 0249 


OP 

c "000/ 


001 ' t0m ww _ 

'“^ÇOHSOBRlMtDMo ^ 

^ ^ | ■**.**,. 
A8UA A16G407436 


^‘^1)00 


1415 


Ufetir» Atual 

1445 


VokiríXK^ 

30 


^0 

| M*dí#S4n»MW*4‘^ 

40 


DATAS 

L*<tur» Atvud: 

Ampr t ft4/05/2019 

Aí ía s ia* < - 

QüAUDADéOATÍ 
N* de Amostras 
Exigidas 
Arwíi^da, 

tro confofmidud* 


EmifsAoc 

.- 3)4/0^/2019 


| Cae«EJ 


S3iw« 


Cloro 

TllrtMdM 

P3/2019 

Cor j 

CoWorrow Totais 

526 

526 

125 

526 

537 

537 

537 

537 

—- 

— 522 - 

441 

308 


Esch#mt*s» Coll 

526 

537 

537 


MtDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 38 ,3 I META: 30 «3. 

9Jadecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


desctoçAo dos serviços 

Valor m 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 

191,60 

Mês/Ano 

j Agua(m5 j 

Esgoto imí 

ESGOTO 

146.60 

R81/10 

37 

29 

RftTEIO AGUfi-HED. INDIU. 

55.75 

jun/18 

32 

25 

RRTEIO ESG. -MED. INDIU. 

38.82 

iul/18 

35 

28 



ago/18 

43 

34 



set/18 

39 

31 



out/18 

33 

26 



nov/18 

44 

35 



dsz/18 

39 

31 



jan/19 

44 

35 



feu/19 

46 

36 



aar/19 

43 

34 



abr/19 

27 

21 

TRIBUTOS SOBRE 0 FATURAMENTO 


SUBSÍDIO 



Descrição Valor (R$) 


Dwoiçéo 

| Valor (RS) 


PIS 

C0FINS 


4.15 

20.69 


WÉS/ANO 

05/201 


SEsS^ 


UAL0R 00 SERUIC0 
UALOR DO SUBSIDIO 
VAIQR I0IAI h PfififiR 

VENCIMENTO TOTAL 

1//0Ò/2019- 

1:357015054267138 1:0274 H: 12: 

■ _ 


432.97 

0.00 

432.97 


..... .. .. 08 °0 273 0195 

* ». 

AMÍl djtmru) to-iju , AIO 1 "»*'* yov bi 

r^*<*00275MW »*>■«*»*#t*nrfim«„ Iu 

**»£%& ^ • - m '” " u, “ 

d*. *hà*i2h<-i3há*l7h 


^ Cagece 


A PAGAR (R$) ~ 

432,97 

31:09 R:084 P:Q01 

í Ca 3£pà 





pados do curwn 

01100336/ 

001 SI,. 




IH 07/4 



IÜMAU/A 


%uh<n** m * 00 

1//05/201U 


0/49 


toftois 

u 'too; 

Ifiy 


NEOVISION 
POWERED BY 


826/0UÜÜÜ04 j 3297UüpylU0 í 



433.3/ 

II ffi/áilPliii /...VJ W5Q22QÍS u 














































































• * 


H )< >< , 


re rn íi irr n r i r^ 

- Ul lUUJlKiJ 


i«Af*n* {•< 


Í.S*... 

•Hl (MUtliOii hum 

i iiNtiti i /() ^ Ü( W 402, mnmiíi 


. w\ 
nu 


Jiffio 


f ri*l t -lho, 

tJMké* 

‘ w4, 001 

uu, 

wro,w W»w*»i»M iwm 
**«•** I 

(,,, "0 j(l 101140/4211 

f»AfA4 

_,1M/0N//ÍM'4 

.. ®«®ií rjRs 

H ‘ fr * lit»W,f*r 


0240 


■ ,,w ' 000 

nt 

1 J m, "6ou 

! 

l*tlf,r» Am^I„« 

I IM|H,*Af‘**l 

Vf,(i,rr»*lw 1 

1.140 

M66 

20 


"ftlllW 100 

"’(JOO0 


Uru*.*'*!''- 

24 


M" <Im 

f 4yltlM 

ft»i i4v>t»i,hhU‘W 


.. 

.. 


(li 

W2 


(hHIi 

020 

VI/ 

MIM 


MUr,A»*Nç I WfORMA*f*«WIN rMMJlAitf 

WIIIA I» i:HN8UMü(U0l/lí| A 31 f/16) :«, *:i I Ml IA /II «3. 

I^iiu Cliente, eiieuntraiii ütt MUlUüay íaturae d« OUI 
Mliilm Idade, pai o üljla unidade cümüuiiiUIoi a, vencidas 
m 2G18, conforme d l ei n, 12,007/2009, beta tíeclaracao 
pubstltul uuli at» ciullauoee Uu per ludu a tlu auu* autor Ioioü, 

Hl .1 Ml, AuiHl'. 


fí.ttKflflilrt * oll 

520 

M/ 

vi/ 


wii 

MUI 

.mm 

IlAtl.v f P«. gtwi 

J0R0S/MIII Ift 1 AMn 


IND 1 U, 


AÚUA 
9(10 (l) 

i() AOUA Ml li 

iiiiü! m o,o m ou dia 
MimtHii MlII, INIUU 

n E 


COMI 


fífUiUK»'* f> MrrunAMRMTO 

|jet/«|,,A«» UMh * ,í,tl 


VWIo» (fl|) 

102,04 
104,20 
v,./s 

n 

W 


nivfômcíJOF voiUMf 

A 1/n* lm’f 


MA»/A tu> 

AOl/10 
Jllfl/ 0 

lul/io 

ngo/lli 

net/lfl 

Ollt/10 

nüO/10 

rJoz/lO 

ÍIV/I9 
miu/IO 
•br/10 


(m*l 

35 

44 

Ui 

!*. 

Kl 

34 

0 

21 

20 

j 

23 

21 


PIB 

cor jns 


Vfllw (Ml) 

3,51 
17,52 


Mtmno 

06/201$ 


Ví NClIVK NTO 

u/wrn 


<Utt$lEMO 

UAI UH lio 8LMM1C0 

um (ui no subsidio 

UAI UM 1(1 im (1 |’ 0 H(ll< 

Af N ff t I T/i 


Vnlor (R$) 

31)6,53 
0,00 
366,53 

TOTAl A PAGAR (R$) 

366,63 

w/mS 4 *™" uvm 11 , 12 , 31,00 icoo, 0,001 

*“““‘<1# Aiendlfrianlo 


n (| t ,vl, f 


© 



ÚO fUfWfK 

••• , : 011003063 
001 


(I 


. 1-1 «l/l I (I 


NEOVISION 
POWERED BY NUEg 


IMIMUA 


Jty 

. . I//Oí/f0l'| 


02,3 


: mm 

1 """Ooou 



366,6.1 

imo / ou yji i m 11 ij» yjoyb^üih ( 




í^lCaoece 

...... 0000 275 0 m J * kCa 9fêgâ 

Ki*' rt ' b ; 'iittífâ iv, * 

. 

;"" r,li, aÍi/ r AyAi ,'im I-•H»"; 0 íifííltIflAIM I <•«<*,br 

, 1 . .... 

S5f!»MÍÍH‘ ,1,hé,17h 


^Cagece 

IWIMMIMÍ" WM 





























































Cagece 



' 320 ' AP 501, ALDE01A 


DADOS DO CLIENTE ~ -"" 

mm mm 

End. Entrega: 

Cidade: 

Local: 


«P50160-100 



I Medidor 

A16G40741Q 


I Leitura Anterior 

Leitura Atual 

Volumeim’) 

1205 

1235 

30 


Públigo, 

Média Semestral (m’) 


DATAS 

Leitura Atual: j c . . 

Wtur a Am«i8á/pV20J 9 - | Prí>ima ”“|4/05/20j? 

QUALIDADE DAAGUAmsTRIBUlDAREFEBENTtfc* 1 ^" 1 "^ 



N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

526 

537 

-536- 


Turbidez 

526 

537 

-S22- 


03/2019 

Cor 

125 

537 

-444 


Colifomnes Totais 

526 
537 


Escherichia Coli 

526 
537 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 n3 I META : 21 w3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO RGUft-MED. INDIO. 
RATEIO ESG. -MED. INDIÜ. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 

191.60 

146,00 

55,75 

38,82 

104,58 


HISTÓRICO DE VOLUME 

Agua (m 1 ) 


fnai/18 
jun/18 
iul/18 
aso/18 
set/18 
out/18 
nov/18 
dez/18 
jan/19 
feu/19 
nar/19 
abr/19 


35 

34 
33 
30 

36 
33 
38 

36 
26 
29 

37 

35 


Esgoto (m J ) 

28 

27 
26 
24 

28 
26 
30 
28 
20 
23 
29 
28 



- . manter seu cadastro atualizado Junto à Cagece, 

É obrigação Agé ncias Re 9 ul f°^' ia de Regulação. Fiscalização e 

conforme resoluções ^ acfo r - Autórqu ^e ^ ^ 191ft Demajs 

Enftdades Reguladoras. F g de Saneamento Amb De | e gados do Estado do 

Controle dos Serv.çosPuOi^ Regulado d e Serviços^ arCE . www . arce .ce.gov.br. 

localidades: ARCE 9 0uvid0 ria estaduaL 75 0195 nas lojas de atendimento, de 































































agece 

«Mun do cliente 

>. ;; i , tDUARDO liflHriA .. 

," MIDI(II|/(| 92U. ftf b02. ftLütülft 

' l, o. Trrtj^ i 

CW*dí; 

local, 

m Slfloa 


pBiafl,ra 

*.í)io99aaoü _J 


fiCONÓMUS 

ttoi.klf.m1al- i ^ 

001 

INrORMAÇÓfSSOBW MKtiçAO 

| M<*Urt~r 

Lethira Anl**i to* 


Lot* 


0249 


000 


j M<Kj(dor 

AliU A AI6Ü40/412 

DATAS 
L*ltura Ato*!: 

Ir-rtn.r.n, ^0,4/05/2019 

OUAUDAI i ^^^4/iO ÜI 

Cloro 


1193 


00 

J ,n '* ' * boo 

Leitura Atual 

1231 


Volum*i«'t 

38 


<:,í/ 60150-!00 

CÍP: 

,,p OOIO 

I Puhl^jQ 
I Mádi* Sorrmctralim*) 

32 


N* <k« Amostras 
c^»atd« 
AnalKadas 
tm conformidade 


tffllfliqi 

u<l /(i‘i//(j! •) 

D«r,.,„. 04/06/2019 


| ££>«•» 


526 

uimumitOOUf! 537 JJf 

- 536 soo 

MENSAGENS / INFORMA$E5^^ — 

HtDIA Dt CONSUMO( 0UT/ 14 A SET/15): 26 m3 I META: 21 m3. 

n ?nTr Ceni0S sua pon ^ ua ^dade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


Turbtdez 

1/0/ CU 13 

Cor 

526 

125 

537 

537 

522_ 

441 


Coliformes Totais 

Escheríchla Coli 

526 

526 

537 

537 

508 

537 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 


Valor (RS) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


agua 

_ Mès/Ano 

269,12 

Agua (m 1 ) 

Esgoto (m J ) 

ESG010 

210.70 nai/18 

40 

32 

RATEIO AGUA-MED. INÜIU. 

55.75 jun/18 

42 

33 

RATEIO ESG. -MED. INDIU. 

38.82 jul/18 

40 

32 

TARIFA DE CONTINGÊNCIA 

197,54 ago/18 

31 

24 


set/18 

34 

27 


OUt/10 

33 

26 


nou/10 

35 

28 


dez/10 

27 

21 


jan/19 

32 

25 


feu/19 

37 

29 


nar/19 

33 

26 


abr/19 

33 

26 


Descrição 

PIS 

C0FINS 


Valor (R$) Descrição 

7 4| UftLOR D0 SERUIC0 

36 89 UAL0R DO SUBSIDIO 

JD, °_UALOIUniALOâfiâR 


MÉS/ANO 

05/2019 


VENCIMENTO 

17/05/2019- 


Valor(R$) 

771,93 

0,00 

27U3 



TOTAL A PAGAR (R$) 

—770,-5* 


^^e 428? 1 38 1:0274 H: '2 = 30:24 R:084 P:001 

Central de Atendimento 

í Cagece -> 

0800 275 0195 «-agçcej, 

atuallzadoJunto*Cag«<a, 


gg^SSSSSL 
saffisflsií.* 


0 

wmumlàar (jtiv h| 

«■B»" 


© 


DADOS DOCUCNTE 

Invcrlf^So^Q 10998900 
001 


I Local; 

N E OVISIO N ....peaooqoüo7. o 

POWERED Bf4ai l|ffl 


»!•!$!%!* 

Cútlk/o <*'+ 

Qu»'J« nglü 
Sul*!*»*'" 1 00 


02/4 



0249 


1 //U‘j/2UI'J 


65720IS 
' ‘""«010 


771,93 


/.93U009300 / U1uy9B9üU0ü 4 y 00422201 



























































*9^ce 

dados do cliente " '-—--_ 

•SíCXTKn 1r r> , 

End. Leitura: "* W flLEXfl NfRE BflRRURa 
Od*, : . " ü “UftRDO GARCIA, 920, 





RP I 


ALDEOTA 


'‘60150-100 



ECONOMIAS 

Residencial; i r 

- 00 j I Co mercial; 

‘ NF0RVI ÃÇÔÈS^^ 

I Medidor 

fiGUft 0160407409 

DATAS 

Leitura Atual: i 

WluniAnttriW/05/2019 L. E , m,ssS % /ílUM1Q 

--ÁAVÁi /oniO I Próxima leítm-JM/05/2019 

QUALida,..: W/U4/2019 e - # Ô4/06/20I9 

N° de Amostras ‘ A, "' n<n 

Exigidas 
Analisadas 
Em c onformidade 

mensagens /Íi 


| Leitura Anterior 

| Leitura Atua) 

I Volumeim') 

| Média Semestral ím’) 

549 

564 

15 

16 


I Lacre Aguaj 
! Lacre Esgo 


Coltformes Totais 


526 

125 

526 

537 

537 

537 

522 - 

441 

508 


Escherichia Coli 

526 

537 

-537—- 


MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15) : 26 m3 | META-’ 21 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor (R$) 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 

66,45 

Mês/Ano 

Agua (m*) 

Esgoto |m*) 

ESGOTO 

56.04 

jul/18 

27 

21 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 

55,75 

ago/18 

29 

23 

MULTA DE 2% 

2,46 

set/18 

27 

21 

JUROS DE 0,033% RO DIA 

0,23 

out/18 

15 

12 

RATEIO ESG. -MED. INDIU. 

30,82 

now/18 

18 

14 



dez/18 

18 

14 



jan/19 

15 

12 



feu/19 

14 

11 



nar/19 

18 

14 



abr/19 

16 

12 


"^TfÕisÕBREO FATURAMENTO 
Descrição Valor (R$) 

PIS 

C0FINS 



Descrição 

UALDR D0 SERUICO 
UAL0R D0 SUBSIDIO 
U AL0A -T07AL-A PAGAR- 

VENCIMENTO > - 


Valor (R$) 



1 //05/2Ü19- 


TOTAIAPAGAR (RS)' 

21 S, 25- 


ítroatoa |izado Junto àCagece, 

e «V" 1 - 1 ;”;”;,;, * . 

conforme resoiuço za; aCFO r AuUrqu<a u ^ 28S 1919 

hntldad«do Saneam«rtoAj^ públlcos Delogados do Estado do 
Controle ^^'^ÍXicia Reguladora de Sen/Kj» da ARCr www.arce.ce.gov.br 

„, lsl n(onT.aíí«£âS,'fj,^!f:com.P-oun a 
ah At 17b, no Site . 


«4287138 L:0274 HM2;29:5t R:084 P:00I 

Cagece 

0800 273 0 195 ^^9^, 


m 



DADOMJOCUENTt 

IrMcrk '' QJ Q999329 

UKal 0Q1 

HJRIALUA 


sei - QO g 
Sub • 00 


36/015054787118 

' 

Quadra: nnjO 

Su bguaiff QO 



0274 

lãa “ ' 0572019 

0249 


y^ftcimefito: 17/05/2019 




NEovisioN U2640üüüü(tí 9 2 SlSffiMámmmí i. 

POWERED fílliilüillíf. 























































OADCS DO CLOEWTi 


" COtLHÚ 

FOm^ “““• «“■ » 602. OLDEOTO 

Esxi- Entmj*. 


CCP 60150-100 



MENSAGENS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO (GUI/14 A SET/ 15): 26 «3 1 META- 21 «3. 

Constatamos debito de R$ 683,16 Caso pago, desconsiderar. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DCSCWÇÂO DOS SERVHpOS 

AGUA 
ESG010 
HULTA DE 2\ 

ACRESC.IMPONT.A6UA TAAI 
JUROS/HULTA TARIFA CGNT 
RATEIO ESG. -MED. INDIÜ. 
RATEIO AGUA-HED. IHDIU. 
JUROS DE 0,033% AO DIA 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


327.26 
263,95 

9.63 

4,03 

0,33 

38,82 

55.75 

0,78 

267.26 


HISTÓRICO DE VOLUME 

Mês/ Ano I Agualm*) | 

nai/18 
iun/18 
jul/18 
ago/18 
set/18 
out/18 
nov/18 
dez/18 
ian/19 
feu/19 
■ar/19 
abr/19 


Esgoto (m) 


39 

í 31 

42 

1 33 

38 

30 

41 

32 

43 

34 

33 

26 

43 

34 

30 

24 

39 

31 

42 

33 

36 

20 

40 

i 32 


TRIBUTOS SOfWE O FATURAMENTO 
Destnçío VMor(«1 


PIS 

C0FINS 


9,29 

46.26 


SU8SÍDK3 

Descrito 

UAL0R D0 SERÜIC0 
UAL0R D0 SUBSIDIO 
UALQR IQIALA PAGAR 


VaJorIRS) 

967.81 

0.00 

J6L81 


MÊS/ANO 


VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$) 

47/05/2019-967.81— 

;:357015054287138 1:0274 H:12:29:45 R:084 P:001 



-o atualizado junto àCagece, 

IlIlgSSSIlSSSS. 

L-^2d£^E^génoa Regubdoraóe www.arce.ce.gov.br 

275 3838. Ouvida esOduabWf^, ^ | oja5 de atend^tp., 
Mais informações petotetó^e com .bf o,,„a» 303 

sssssft^ 


''m%n 


vonsumidor 90v ^ 

L *5.. £ lar,! 

^ w r f?!r 


.J% Cagece 


dados do cliente 
tnscnçw 
u>ofc Q0! 


35701MS6287138 - 0274 

r^fcaodeResponsw** 



NEOVISION 
POWERED BY NUl 

































































* '3* fins?. T?h 

C_ag0Ç0 : QIÜ9999/J 


0*005 [XICLIENTF 

00H1ZEUI ODUHAIfl CAUM<■«„ ,. 

End-u■„, , WWIUHIt Üt ALWIDA 

C “ ,,te -mioicm 9^0. AA 701. ALBEOIA 


FORTALEZA 

cmi. Erttreg»; 

Cidade: 

^ « jSL» 

ECONOMIAS 
Residencial: 


60100 100 


00 


Quartrr, „ 

• 4010 

oo 


0249 


f FR- 

c 0013 


000 


I »ltur» Aturi 

862 


001 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDiçÃo - 
Sftnrtço iMrtM* I Lfi|ur«Ant»il« 

flGUfl A16Q407436 I ( i4 1 


DATAS " ' - 

Leitura Atual: i 

tó.»-» | ’ ,"'”‘ 04/05/2019 

04/06/2019 

Cor 


too 


Vpk>m*i~''i 

21 


PuV 000 

19 


I 9999999 


N° de Amostras 
Erigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

526 

537 

536 


Turbkter 

526 

537 

522— 


Conformei TW* I £«*•*»* Co* 


125 

537 

441 


526 

537 

508 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) : 26 m3 I META: 21 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


526 

537 

537 





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUO 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MEÜ. INU1U. 
RATEIO ESG.-HED. INOIÜ. 


HISTÓRICO DE VOLUME 


Méi/Ano 

Agrialm*) 

104,39 


79,40 ntti/18 

19 

55,75 Jul/18 

17 

38,82 Bgo/18 

20 

set/18 

17 

out/18 

15 

nov/18 

19 

i!ez/18 

15 

ian/19 

22 

feu/19 

21 

uar/19 

24 

abr/19 

17 


Esgoto lm » 

15 
13 

16 
13 
12 

15 
12 
17 

16 
19 
13 



SUBSIDIO 

Descrito 

UAL UR Ü0 SERUIC0 
U0L0R 00 SUBSIDIO 
UAL0R T01AL A PAGAR 


Valor (RS) 

278.36 

0,00 

270.36 


TOTAL A PAGAR (R$) 

2/8,36 


35701505 4287138 L:Q274 H:12:29:14 R:084 P:Q0l 

Central do Atendimento 


, . -J-nter seu cadastro atuallxado junto à Cagece, 
conforme*resoluções das de Regulação, Fiscalização e 

r i^rlesARCE-Agência Reguladora de Senaçj» ARCE; www . arce . ce .gov.br. ! 
Mais informações peio reici com .br ou n a -1 

8hàsl7h,nosite . _ 

de 8h àsl2he13hàsl7b. 


0 


lonsumhUtr flov.br 


dados DO CLIENTE 

in^H 0 t)lD9999LZ3- 
001 


^ Cagece 

36/019064287138 - 0274 

Cod^odeR^ponW-eL 



fAHl 


Quadra: no 10 0249 

00 


LocaL 


Setor: Qpg 
SubsetdírQQ 


Co.no, 


05/2019 


cx^ fOglALEZA._ 


Subqu^jSL—_ 0013 

1//05/2019 


NEOVISION 
POWERED BYNUB 


— r tjQiwtí^u—-—-- 

82610000002 3 78360009800 9 °| 99 f|j| Ú ,. U |° 


























































IVUHW tKUUt.NV* 

.'.'■[jjwcw rnm M mm 

imS!**•***" 

* *»*l tut*v^* 


^'èoiw-ioo 


001 


«ECONOMIAS 


m 


00 

| ConHHTkí»: 


Q»*di a 
• uls,, .1,0,010 
00 


loi. Qgjg 


ap> 

' "'"''oOH 


INK^H^aVS MWir M€OH,AO 


úoo 


InduUrlsIj 


boo 


*•*4® j Medkiot 

t»Uura Ai«t*rior 

l#»inaAl*wl 


MNA «16040743/ 

813 

HJB 

75 

datas 







1 *<rv«-a Atual; I 

$4/06 2019 

- v^‘!íli JWW2019 

TVHfckkí WSff 

526 125 

537 537 537 

522 441 


N* dte AnxwtrM 
CxíçUm 
^ uKtMtas 
tf v\*>tormkt»d* 


| u.:i,:>39999 

Collfornt** Total* 

626 
537 
500 


■ Ví "*.*»« INFOSMAÇ^ES COMntStAHtS 

NÉDIA DE CONSUMO(OUr /14 A SET/ 15 ): 26 «3 I MEÍA : 21 «3. 

Agiadecemos sua pontual idade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


Agua (m*) 

20 

23 

24 
21 

25 
30 
37 
33 
36 
32 
20 
25 


f«hârtehlã Coll 

526 

537 

537 


DESÇRtÇÂO DOS SERVIÇOS 

Valor (R$) 

HISTÔ 

Mès/A 

A6UA 

143,15 


ESGOTO 

104,20 

nai/18 

RATEIO AGUfl-HEO. IHDIÜ. 

55,75 

jun/18 

RATEIO ESG.-HEO. INDIO. 

38,82 

jul/10 

TARIFA OE CONTINGÊNCIA 

46.48 

ago/18 

set/18 

out/18 

nov/18 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

■ar/19 

abr/19 


Esgoto (nr) 

16 

10 

19 
16 

20 

24 
29 
26 
26 

25 
22 
20 


SUBSIDIO 


Descrição 

Vakx (R$) 

Descrição 

Valor (R$) 

PIS 


3.72 

18,56 

UAlüR DO SERUICÜ 

388,40 


UALOR Dü SUBSIDIO 

0,00 

COFINS 


OALQR-40TAL A PAGAR 

-388.40 

MÊS/ANO 

nt/OAlQ_ 


VENCIMENTO 

17/05/2049— 

TOTAL A PAGAR (R$) 

- 388,40 



[54287138 L:0274 H:12:29:08 R:084 P:001 

Csntral de Atendimento _ 

í 7 Cagece J ^aoprp 

0800 27S 0195 * 


M Cagece 


1^°°**** CÒ J í J?^ 4?Hm6 

——!ÍÍU000953_-- ^ÕúÃãwnjio 

^ 001 £ZJg, _ww»f 0L 

Vwvriownto: 


0274 



Mfe// 


0249 


feia,. 


""dou 


NEOVISION 
POWERED B 


: **** : pnfllftt Í2ft 
82630000003 9 



88400009800 fjJf^SSL 7 «232,04022015 ■ 





























































-p Cagece 

lunMOOuanrt 

' 1*0 Ptutuuft «IK« 

* loimoo MlClft. IN. #>*, M ||| 

Fwmui 


001 

•CONQMUt 


v> , 001 
00 


V, ,$010 

00 




JUlíiGlM 


'^WIW 1W 

d* 

001^ 


000 


‘‘WO 


001 I <*»»*** 

fM*ORMAçOrS S 0*t>í MlD^Ao 

j l **" r » **•*» 1 LriNvs Atufli 
! | 7|3 


ft&Uft fn6b407416 


DATAS 


04/OV2OI9 

03/04/2019 OíVOÊ/2019 

-rvf (-(?, ir ^Otvro c 
^ Airwitus 


tjflrvAeuft 

l-mr* €•*?»* 




526 

537 

536 


Túrbida 

526 

537 

-522 


03/2019 
! CnT 
125 
537 

441 


526 

537 




******* Cu* 

526 

537 

J530L - 


MENSAGENS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE C0NSUM0(0UT/14 a SET/15) : 26 tó I ICTA 21 «3. 

Agradecemos sua pontualidade Agua tratada e saude 
DIGITE ARCE NA PLAY ST ORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

VMoríRS) HBTÓMCO Df VOUII* 

AGUA 


Af tm tm*' 

ESGOTO 

114.85 iti/18 

12 

RATEIO ESG.-HEÜ. INOIU. 

38.82 Jun/18 

19 

RATEIO AGUA-HED, INOIU. 

55,75 jul/18 


TARIFA DE CONTINGÊNCIA 

69.72 §90/ 18 

20 


sat/18 

25 


out/18 



nov/18 

17 


dez/18 

21 


1an/19 

25 


fav/19 

24 


■ar/19 

18 


»6r/l9 

21 

TRIBUTOS SOBRE 0 FATURAMENTO 

SUBSIDIO 


Deicnçfco | VMorfRS) 

Oaaotçio 

I v 


€*§•*»’*■*) 

9 

15 
18 

16 
20 
17 

13 
16 
20 
19 

14 
16 


PIS 

C0FINS 


4,24 

21,11 


MÊS/ANO 

Ü&/2Ü19 


UALUR Wl SEMICO 
WLM 00 SUBSIDIO 
'JftLM IOIâL 8 PAGfiR 


VMar«$} 

441.67 

0.00 

44L67 


TOTAL A PAG AH iR$j 

441,6/ 


VENCIMENTO 

1//UV2019 

1^/01505 42671^ L 0^74 H12-26 JO k-uti 4 P Oúl 




'* . . V,KM* ■ "■ 

0*00//->»■** 1 +í: >N 4Uhv*„* ( 1 „ d. | 

: ■ . • W " V ‘- 


^Cagece 


I 


Q 


OAOOftbOOJlNTI 

011MW04 

Uauá AAl 
Wl 

1W1AÜ/A 


r.íor^.4/»/» * w/4 



••• M « 
v**‘- **• ’ V'9S/J9M 


Npjíi» 

'■ «MS 


****** 


441.17 


NEOVISION 
POWERED 


rfH 







































DADOS DO CLfÇNTE 

^!^ IH H#RIfl BEStHftft CütLHu 
Odads- ^ FDUARDO GARCIA Qon *, 

f0RTALE2A ^ W2» ALDEOTA 

^tid. tfitr^ça: 

Ckfafa 

Locaf. _ _ 

Quadr»; 


60150-100 


001 


ECONOMIAS 

Residencial; 


Setor. _ 
SebW)09 

00 


1 0010 
-.00 


l «* 0249 


CEP"- 

c - ( 0016 


1 _QQJ_ ^ Comercial; 


'NFORMAÇOessOBaEMEDnÃÕ 

Medido, 

fl6ufl «166407413 

datas 

! *Hura Atual; 

04/05/2019 


000_. 

Anterior 

827 


Jj^ us ^ a 5lM~_ 

j LeHurrt Atuai | Vo**"** 

835 8 


"omtà 

Médía Semestre! • 

32 


I Emhs&o; 

: , í3/ ?í 18 




Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


CoWormes Totais I Eseheódtb CoW 


526 

537 


526 

537 


125 

537 


526 

537 

-m 


526 

537 

537 


OOI 

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMOfTARÊs ^ 

MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15) : 42 m3 I META- 34 *3. 

Considere pago se debitado na sua conta do banco BB. 
Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG. -MED. INDI0. 
RATEIO AGUA-HED. IHDIU. 


Valor (RS) 


HISTÓRKX) DE VOLUME 


Més/Ano 

Agua(m*) 

40,30 


35.68 nai/18 

39 

38,82 jun/18 

44 

55,75 juT/18 

43 

ago/18 

40 

set/18 

43 

out/18 

30 

nov/18 

42 

dez/18 

39 

jan/19 

45 

fev/19 

39 

ear/19 

29 

abr/19 

2 


Esgoto ím*) 

31 

35 

34 

32 
34 

30 

33 

31 

36 
31 
23 

1 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição [ Valor (R$) 


PIS 

C0FINS 


1,63 

8,15 


SUBSÍDIO 

Descrição 

UALÜR D0 SER0ICÜ 
0AL0R D0 SUBSIDIO 


Valor (R$) 

171,35 

0,80 


MÊS/ANO 

—05/2049— 


VENCIMENTO 

17/05/2019 


TOTAL A PAGAR (R$) 

470,55 


(*£*?*** MMMttWA_- n „ . . . 

Bancos- Sradeyro, BNB, Uaú. BIC Banco do Brasil, O»** 
onontca Federal. Saníander, Triângulo. Outros: Pag^t 
ACaqece disponibiliza o serviço de débito em conta de 


1:3570 15054287138 L:Q274 H:12:28:25 R:Q84 p:Q01 


4’caggça 


Entidades ReguladorasForta^ JJJJjySiertat 0800 285 1919. Demais 
Controle dos Sennços Pútíknsde^^ Serviços Públicos Delegados do Estado do 
localidades: ARCE -^^JJKSSSfe155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br 

Ceará: 0800 275 3838. Ouvid e, ^ ^ , v , ; o í v,, nas lojas de atendimento, de 

Mais informações peb te efone. .^^ ,, 3101.1918, 

8h às 17b, no site ^ 
de 8hàs12he13hàs17h. 


0 


© 


Cagece 


DADOS DO CLIENFE 

! r ' 011002158 


Cócfrgo 


35701505428713B 0274 



001 


Setor: 

Sul; 


w 0D9 

i;% t'V W n0 


Quadro.' 


M 


lote; 


FORTALEZA 


SubquJKír< qq 

... J 7 / 05 / 2 MS 


0243 


05/2013 

Cw 8016 


Total (R$j: 


1/0.55 


NEOVISION 
POWERED BYN 


T . 


82660000001 0 70ò5000 9 8W J,,?,],]«i«âfí?2..,l JJ©4022015. 3 

lljiit if|ir —. 

mil 

































































Caçjece 


^ QUü02Sa0 3 


fWOOSOOCUiNTf 

Wom "‘ UlUIANt U1ANA Ufc VASCÜNLUOS 

t.eNurr HU F Q üflflí)ü üAHCIA. 920. AP 901. ALDEüIA 

Ckfcutr. F0RlflLt2 A 

End. Entrega: 

Cidade: 

Local: AA1 Setor. QQ g Quadra: Q| 

SubiMor 0 Subquadra 


(FP '60190-100 


001 


Lote 


0249 


CEP: 

Comp 00] 7 


ECONOMIAS 
Residencial: qq^ 
INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 


QO 

Comerdal: 


00 


000 


IndusUialjjQQ 


Serviço 

| Medidor 

Leitura Anterior 

Leitura Atual 

AGUA 

A16G407415 

1081 

1112 


DATAS 

v . 


' 03/04/201» 


| prtdMUtaI2!O05/20)? 


" 04/06/2019 


VolurtHHm*) 

31 


I Lacro Agua 
I Lacro Esgot 


N* de Amostras 

Cloro 

j Turbidez 

UJ/CU 1 J 

j Cor 

Colíformes Totais 

Exigidas 

526 

í 526 

125 

526 

Analisadas 

537 

537 

537 

537 

Em conformidade 

536. 

L — 522- _ 

441 

_508_ 


* m 

I Média Semestral s™ 

! 27 


Eschertehía Coli 

526 

537 

53I 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) • 26 ra3 I META: 21 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
RATEIO ESG. -MEO. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor |R$) 

HISTÓRICO DE VOLUME 

1 201,29 

Mês/Ano 

Água (m*) 

146,80 

aai/18 

34 

55,75 

jun/18 

30 

38,82 

jul/18 

52 

116,20 

ago/18 

23 


set/18 

31 


out/18 

29 


nov/18 

32 


dez/18 

26 


ian/19 

21 


feu/19 

24 


nar/19 

30 


abr/19 

30 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição j Valor (R$) 

5,36 
26,71 



SUBSÍDIO 

Descrição 

UALOR D0 SERUICU 
UAL0R D0 SUBSIDIO 
UALOR TOTAL A. PAGAR 


Esgoto (m*) 

27 

24 

41 

16 

24 

23 

25 
20 
16 
19 

24 
24 


Valor (R$) 

558,86 
0,00 
55BJ 


VENCIMENTO j TOTAL A PAGAR (R$) 

17/05/2019- 1 -558,86 

:35701505 4287136 L:0274 H:12:27:40 R:084 P:Q01 


<*,. Central de Atendimento 

Caaece 

0800 27? 0195 


, . m _ntc r seu cadastro atualizado Junto & Cagece, 

É 0b f orme A resoluçôes das A g ê n c I «**9 u 1 a d ora s^ Regulaçâ0( Fiscalização e 
Intídadea^^ aS p '$££% Sajcan^o 

Controle dos Semçosro^ Regulador a de Senrtços^ arC( www . Bree . ce . gov br 


| Cagece 

357015054287138 02/4 

"dados do CLIENTE 57 

01J002590 • ü010 Lot * 0249 

Setor: 009 sulrquadra: Q0 
tsetor: n(> 


m 

romumiihr UOV Ur 

£ >fUjflau| Pen irJn.. 


NEOVISIO i 
POWERED BY Nl 


Local: QQ1 sub*etoF|)0 

rtdado FORTALEZA 


Vencimento: 17/05/20]^ 





















































iece 


dados DO CíIENTE ~ -— 

’ EDUARDO BOTTA 

-n<L l.e^íurí 

mS "'*■*«.'* 

En<l Entrega: 

CWade: 

Locafc 

001 


cep 60150-100 



| MeçUdor 

flGUfl A16G407416 

datas ~ " 

... ; 

• ,44/05/2019 


I UituraAr «erjor I Leitura Atuai 
’ 224 1258 



Média Semestral^') 

34 


Emissão: 


-.1)4/05/2019 


|££fc»» 


Goro 

526 

537 


Turbidez 

526 
537 


03/2019 

Cor 

Coliformes Totais 

Escherichia Colí 

125 

526 

526 

537 

537 

537 

441 

- 508 j 

537 - 


N" Amostras 

Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) : 26 m3 I META: 21 m3. 

nrrir^ADrc ^ a pontua l idade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


descrçAo dos serviços 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
RATEIO ESG.-HED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


230,36 MÍS,Ano 

Agua (m J ) 

178,75 nai/18 

35 

55,75 jun/18 

42 

38.82 jul/18 

31 

151,06 ago/18 

20 

set/18 

38 

out/18 

32 

riov/18 

39 

dez/18 

34 

jan/19 

24 

fev/19 

35 

raar/19 

41 

abr/19 

35 


Esgoto (m 1 ) 

28 

33 

24 
16 

30 

25 

31 

27 

19 

20 

32 

28 


Descrição 

PIS 

C0FINS 


Valor (RS) 

6,28 
31,29 


MÊS/ANO 

05/2019 


VENCIMENTO 

17/05/2019 


SUBSÍDIO 

Descrição 

UAL0R DO SERUICO 
UALOR DO SUBSIDIO 
UALÜMOTAL A PAGAR 


Valor (R$) 



Bancos: Brode*A BNB, Itau WC Banco do Brasil, CaIxa 
Éconònica federal, Santander, Triângulo. Outros: Pagfacil 
A Unecc disponibiliza o serviço de debito em conta de 
•ua f.ilura AIiv** j-i <-.t< xnviro. f omtilt e ma agência 


trwjm mm ————— __ 

na' na,s 0,a * : sssstma 

de 8 hásÍ 2 hel 3 hàs 17 h. 


L:02 ' 4 H:|2:2?; 35 fl-oe, p;ooi 


I Central de Atendimento 

Cagece 

°800 275 0195 


m 

Ü'»v |,f 




O , NEOVISION 
• POWERED B 


Cagece 


DADOS DO CUENTE 

,ri 011003049 


l “* l: 001 

FÜ(tTftLEÍÍ) 


Setor. QQg 
SubwtorrQQ 


J5/01505428/138 ~ 02/4 

Código de Rcvpo ovwri __ 

02,9 


Subquadrí QQ 
Vencimento: j 7/05/20 19 

































































Cagece 


DADOS DO CLIENTE 

^J' 0ftMIL0 REGIS CORRETA MOÍA 
Cidade- RU E0UARD ° GftRClfl ' 920 ' A p 1001. AIDE01A 

fortaleza 

End. Entrega: 

Cidade: 

Locai: ... s , 

L ote: Q249 


«^0150-100 


Subquad^lO 

—-QQ 


001 I^JOO 

--0D_ 

ECONOMIAS 

_ ^ ci ^ Q 01 1 Com ercial: 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 
S«rviço | Medidor I Leitura Anterior 

AGUA ÍA16G407417 312 



■ 

leitura Ante» íftV05/2019 

03/0472019 


Er _ 

Próxima Leií.n ; Ó4/05/2019 

Ó4/06/2019 


i L^ A « ,,3 bQ999999 

Lacre Evgotót 


QUALIDADE DA ÃGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 
N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

Turbidez 

Cor 

526 

526 

125 

537 

537 

537 

536 - 

522 - 

441 


Coliformes Totais 

526 

537 

508 


Es<h«richla Coll 

526 

537 

537 


MENSAGENS / tNFORMAÇÔFS COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO (0UT/ 14 A SET/15): 26 «3 I META: 21 «3. 
Considere pago se debitado na sua conta do banco BlU • 
Constatamos debito de R$ 410,75. Caso pago, desconslaei 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA AHLt. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG. -MED. INDIÜ. 
ACRESC.IMPONT.AGUA TARI 
RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
MULTA DE 2 X 

JUROS/MULTA TARIFA C0N1 
JUROS DE 0,033% AO DIA 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (RS) 

191.60 

146.80 

38,82 

1.91 

55.75 

6,30 

0.16 

0,51 

104.58 


HISTÓRICO DE VOLUME 

Mès/Ano I A 9 o. lm‘t I ) 


nai/18 

jun/18 

jul/18 

ago/18 

set/18 

out/18 

nov/18 

dez/18 

ian/19 

feu/19 

nar/19 

abr/19 


7 

11 

11 

9 

5 

13 

13 

16 

17 

29 

30 




Descrição 

PIS 

C0FINS 


Valor (RS) 

5,24 
26.11 


MÊS/ANO 

05/2ÜT9 


VENCIMENTO 

17/00/2019 


SUBSIDIO 

Descriçào 

UAL0R D0 SERUICO 
UALOR 00 SUBSIDIO 
UALQR 10.IAL R PAGAR 


Valor IRS) 

546.43 

0.00 

546.43 


TOTAL A PAGAR (R$) 

546.43 




1:35701505 428/138 L:Q274 N:12 = 26:57 R:084 P:001 

Central de Atendimento , r 

oeooz^i^ 'i- a 9^ír^i 


conforme resoluções das Agencia 9 de Regu | a <;ào. Fiscalização e 

C - -as: Fortaleza: *00^»** ^ 0800 2851919. Demais 


ceara: -- 

Mais informações p^otetetone. £om brouna0 

ahàs17h,nosite vv _■ 

de 8 hà*Í 2 he 13 hAs 17 h. 


J§ Cagece 

Lote: 


Subqu*® 0Q 

17/05/2019 


coaeuiewdíM-OOybf 

**&&&&* 



0249 


' 0*572019 
'0019 


Total 


NEOVISION 
POWEREDBYN1 


































































^'Cagece 

OAOO» do cucwrt 

Wrtfn *'ílEWITA MAHIINS NOÜUEIRR UQN/flGA 
híí. ^ HJIJAHUU li ANUA, 920. AP 100?, ALDEOTA 
ad#do FORTALEZA 

End Entrega: 

Cidade. 

Local: 


° f 60150-100 

CFP: 


001 S2,„ft09 

00 


*CJ> 10 


0249 


Comp- 


0020 


ECONOMIAS 

Residencial: 


001 


| Comercial: 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 


000 


i Must boo 




Serviço 

1 Medidor 

Leitura Anterior 

Leitura Atual 

J Volum^rtr*) 

J Média Semestral í**l 

AGUA 

A16G40/414 

1098 

1129 

! 31 

26 


Leitura Atual: 

• ■ P4/0b/2019 


N" do Amostras 


Emissão; 

Pr6xlm,ileilur|^05/2019 

04/06/2019 


Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 




LMalnltJUID 

Cloro 

a KtrthtNit a: 

Turbidet 

13/2019 

526 

526 

125 

537 

536 - 

537 
—522 

537 

441 


Collformes Totais 

526 

537 

—508— 


EschcrkhlaCofi 

526 

537 

-537- 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 33 n3 I META: 26 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) HISTÓRICO DE VOLUME 


Mês/Ano 

201,29 

Agua (m*1 

Esgoto fm*) 

146,80 pai/18 

25 

20 

55,75 jun/18 

26 

20 

38,82 iul/18 

24 

19 

58,10 090/18 

18 

14 

set/18 

23 

18 

out/18 

24 

19 

nov/18 

27 

21 

dez/18 

25 

20 

jan/19 

20 

16 

fev/19 

21 

16 

«ar/19 

38 

30 

abr/19 

28 

22 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (R$) 


PIS 


SUBSÍDIO 

Descrição 

UAL0R D0 SERUICO 
UAL0R D0 SUBSIDIO 


Valor (R$) 

500,76 

0,00 


MÊS/ANO 

vHLUK IUIHL 

VENCIMENTO 

n PAGAR 500,76 

TOTAL A PAGAR (R$) 

_05/2019 

17/05/2019 

500, 76 



[54287138 U0274 H:12:26:52 R:Q84 P:001 

S Central de Atendimento 

Cagece 

0800 2.T5 0195 


.. 

Í5 informações peloteletone. ( 

às I7h, nosite _ - 


jia de Regulação, Fiscalização e 
...Mental: 0800 285 1919. Demais 

/ÍÍ 08002753858 .1,-... 

” n m-brou na 1 Mlv ' ' ’ . | 


0 

...A8«« ) J„rUC'vt>r 

f Mm f 1A..I IV-,.— 

T^rr^f 


Ca 9£Sa 

JL 


Cagece 


DADOS DO CLIENTE 

,nwlvc> 0i 1004142 


código 





001 


Quadr** 


001ü A 
«”* no 


SubquadT? 00 

17/QSÍ2Q19 


0249 


M teaua 

C “%M 

Total (RS); 


NEOVISION 
POWERED BY 


F0H1(IU« 500 ,e 

8265000Ü005 2 OOfifiWSSSU ^iHlífMVllSlSNi^.â 0 , 15 ,, J 





































































Cagece 

OAOOSDOCUEWTt 

BUILHERHE SAHPAIO lANDIH 

EnJ. Laiturr. 

#U EDUARDO bflhllfl. S20. «(• 1101. ALDE01A 
FORTALEZA 

End F ntrtç»; 

OdaÒK 

I Am Setor; 

Sub^toí 09 



cEPi 


60150-100 


001 


ECONOMIAS 

Res*ienclafc 


Qhéx „ . 

-00_ 


0249 


001 


! Comercial; 


000 


- -Mm I _ 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÁO 
Serviço MecMor j Urtura Antenor j Leitura 

AGUA A166403042 1017 1051 


| Indus tria^ ______ 

| vokimetwr*, 

34 



•vMíMSemeítrel^ 


28 


DATAS 
Lattuni Atual; 


UcreAgu^ 


ri ftl/05/2019 |prõtóJ^^4/05/2°19 1 Lacre 


03/04/2019 ' ' | 

■' *A ~ .; :í I ' rr |> 


z/OCi íQ_- 




N* de Amostras 


b»g*d*s 
Analhadas 
Em conformidade 


Cloro 


526 
537 

MENSAGENS I INFORMAÇÕES COMPUMÉNTARES 


Turbrdei 


526 

537 

522 


125 

537 

441 


Coltformei Totais 

526 
537 
. 508 


526 

537 

537 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) : 36 n3 I META : 29 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


descrição dos serviços 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ES6.-HE0. INDIU. 
RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
JUROS 0E 0.033% A0 DIA 
JUROS/MULTA TARIFA COM 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


230.36 

178.75 
38.82 

55.75 
1.74 
1.01 

58.10 


HISTÓRICO dc volume 
MH/Ano 1 Agua!**) 1 


few/19 

iar/19 

abr/19 


30 

45 

34 


Esgoto («*> 

24 

36 

27 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Detono - Valor (RS) 

5.41 
26.98 


PIS 

C0FINS 


SUBSIDIO 

Desenho 




Valor (RS) 


MÊS/ANO 

05/2019 


UAL UR D0 SERUIC0 564.53 

UAL0R 00 SUBSIDIO 0.00 

UALÜR TUTAL A PAGAR S64 53 

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$) 


1//OÒ/2019 


b64,53 


ONDtMOMMMMnMA_ 

s=s::;£.':-;SrS ; ; 

ssssyrs^S 


1^5/01505420713b 1:0274 M 12:26:24 R 084 P:Q01 


Cagece 

0800 275 0195 


lo junto à Cagece, 

coífo^e ííw» * e 


EnMaóes RequUdoras 


srSLi- @ 

0800 275 ...... - nas lojas de atendúnemo, de 

de 8h àsl2he13hàsl7h. 


Cagece 
























































tJADOSflOCUWft* 

No,nc: CflIflHlN« BATISTA CAUflLCANIE 

Kmf.t«Hur«; RU tl)Ufl fj|)(| GARCIA, 920, Hf* 1102, ALUEUIA 

Cidade poRlftLEZft 

End. Entregai 
Cidade: 

■** nnt «» m L °" 


001 

ECONOMIAS 


«ffSi 


0249 


00 


u ”60150-100 


CEP: 

Comp '0022 


1 001 000 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 

! fadmtritfrQQ 

_ 1 

Serviço 

Medidor 

Leitura Anterior 

I Leitura Atual 

Volumeini') 

AGUA 

A16G403044 

1158 

i 1189 

31 


i ?m m 

Média Semestral ím’) 

32 


DATAS 

°™JL 


03/04/2019 


Lxln,.u3 4/0b/ ^!? 


04/06/2019 


N° de Amostras 

Cloro 

Turbidez 

Cor 

Exigidas 

526 

526 

125 

Analisadas 

537 

537 

537 

Em conformidade 

536 

522 

441_ 


Coliformes Totais 

526 
537 

_508- 


Escherkhia CoW 

526 

537 

537 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 34 m3 I META- 2/ m3. 

Constatamos debito de R$ 363.33. Caso Paso, desconsiderar. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG. -MED. INDI0 
ACRESC.IMP0NT.AGUA TARI 
JUROS DE 0,033% A0 DIA 
JUR0S/HULTA TARIFA C0NT 
MULTA DE 2% 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (RS) 

pis 1 M-,1 

COFINS 


Valor (RS) 

201,29 

146,80 

38.82 

0.68 

1,50 

0,18 

6,32 

55,75 

46.48 


HISTÓRICO DE VOLUME 
Mês/Ano 


iíiai/18 

iun/18 

iul/18 

ago/18 

set/18 

out/18 

nou/18 

dez/18 

jan/19 

feu/19 

nar/19 

abr/19 


Agua (m 1 ) 

Esgoto (m 1 ) 

31 

24 

32 

25 

30 

24 

26 

20 

36 

28 

30 

24 

33 

26 

33 

26 

32 

25 

33 

26 

31 

24 

30 

24 


MÊS/ANO 

05/2013 


SUBSIDIO 
Descrição 

UAL0R D0 SERUIC0 
UAL0R D0 SUBSIDIO 

_ÜALQR-TMAL A PAGAR. 

VENCIMENTO 


Valor (RS) 

497,82 

0,00 

Í92J2 


17/Ü5/2019- 


TOTALAPAGAR (R$) 

497,82 



[:357015 054287138 L:0274 H:12:26:13 R:084 P:001 

Central de Atendimento 

<8 Cagece 

0800 275 0195 



McnviciriM 


j0Cagece 


■ -oT.™ ^ 0249 



Més/ 4wwnio 




























































DADOS 00 CLIENTE 

Nomt CfttíOUHfl SflUSlfl CMM.CM1E PHtlIllS 

tOUftfiOO GARCIA. 920. AP 1201. ALUtOlA 


Cidade: 

End Entrega: 
Gdado: 

Local 


FORTALEZA 


CE? 60150-tOO 


001 srjw 


ECONOMIAS 

Residencial: 


00 


I Comercial: 


&M 1 ® 

00 


Lota: 02 49 


CE* 

cooní()023 


000 


__.0.01__ 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 
Serviço I Medidor | UKur» Anterior 

AQUA A16G403041 j 860 


Industrie^ 


Leitura Atual 

883 


Volume'.'* 4 * 

23 


wwjjL_ 

23 


Leltim»Atual :?\ ... , 

U4/Uv. , lllj 


“W/05/2019 j P „„i J^lSl/05/2019 
03/04/2019 04/06/2019 


] UCT*À*»i 

í Lacre fc 


QUALIDADE DA ÂGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 
N° de Amostras 

Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


03/2019 


Cloro 

Turbidez 

Cor i 

526 

526 

125 

537 

537 

537 

536 

1 _522- . . 

441 ..... 


^9999999 

Bchenchia Colí 


Coliformes Totais 

526 

537 

_50fl- 


526 

537 

JãL 


i irtrumviHVfUco c.c/mrLcivicn imhco 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 i»3 I META: 21 «3. 

Considere pago se debitado na sua conta do banco BRADbbLU. 
Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 

DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-HED. INDIV. 
RATEIO ESG.-MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor |R$) 

123,77 

91,80 

55,75 

38.82 

23,24 


HISTÓRICO DE VOLUME 
Mès/Ano | Aguaím*) 

22 


íiai/18 
iun/18 
iul/16 
ago/18 
set/18 
out/18 
nou/18 
dez/18 
ian/19 
feu/19 
nar/19 
abr/19 


23 

25 

17 
31 
21 
23 
22 

18 
23 
27 
27 


Esgoto lm*) 

17 

18 
20 

13 

24 

16 

18 

17 

14 

18 
21 
21 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


Descrição 

PIS 

COFINS 


Valor (R$) 

3,20 

15,93 


SUBSÍDIO 

Descrição 

UAL0R D0 SERUIC0 
UALOR D0 SUBSIDIO 


Valor (R$) 

333.38 

0,00 


MÉS/ANO 

VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 

05/2019 

17/05/2019 

-333.38_ 


ONDI fAGAA Hf A FAÍVHA __ 

Bancos*. Bradesto, BNB. Itau, BIC, Banco do Brasil. Ofa 
Econónica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFacil. 
A Cagece disponibiliza o serviço de debito em conta de 
fatura. Ativo já esfé serviç o. Consulte sua «jt^ ia. 


I•35 7 01 5 054287 1 38 L:0274 H:12:25*44 R:084 p: 


001 


g~\ Central de Atendimento 

Cagece 


v^ytece ^ Caaece 

0800 275 0195 

É obrigação do usuário manter seu cadastroatuaHzadoJunt 0 à Cagece, 


conforme resoluções das Agenc g ‘ a de Re g U lação, Fiscalização e 

Mais informaçõesjjjelot á^com-brouna " ® 

8h às 17h, nosití- 

de 8h às 12h e 13h ás 17h. 


0 


P Cagece 


DADOS DO CLIENTE 

'011000015 


35701505428/138 - 02/4 

çòtigo d« Respomáwfc_ 


Venointoto: ^ 7/05/2019 




0249 


M*s/ 

C 


to/2019 


,f Õ023 

333,38 


82630Ü000Ü3 9 33380009500 7 OJJjJDOO 500 5 0 ÜU4222015 1 






































































Cagece 


ofcoosoo ctir/m 

' : FC0 JAIAt SÜARtS CARNtlRU 

End* Itítufi' 

RU EDUARDU GARCIA, 920, AR 1202. ALDEU1A 
/!dad '' FORTALEZA 

End. Entrega: 

CMad*. 


Aarmrna_) 


60150-100 


001 

ECONOMIAS 

Residencial: 


P ££tfio 

00 00 


0249 


CEP: 

0024 


j Comerdal: 


001 000 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 

Serviço | Medidor I tedura Anterior 

AGUA A16G4Q3Q43 1369 


Industrial 


Leitura Atual 


1411 


Leitura Atual: 

0.4/05/2019 

03/04/2019 

N s de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


' . i 04/05/2019 

04/06/2019 


Voíum»(m’i | Média Semestral im 
42 í 37 


o 99999999 


Cloro 

Turbidez 

526 

526 

537 

537 

536 

522 


Cor 

I Coliformes Totais 

Eschwichia Coli 

125 

526 

526 

537 í 

537 

537 

441 

508 - 

537—. 


s COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 «3 I META: 21 *3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO ESG.-HED. INDIU. 
JUROS DE 0,033% AO DIA 
ACRESC. INPONT.AGUA TARI 
JUROS/MULTA TARIFA CONT 
MULTA DE 2* 

RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


307,88 

Mès/Ano 

Agua (m 3 ) 

Esgoto (m’j 

242,65 

niai/18 

43 

34 

38,82 

jun/18 

31 

24 

0,14 

jul/18 

37 

29 

3.40 

ago/18 

30 

24 

0,06 

set/18 

42 

33 

8.51 

out/18 

36 

28 

55,75 

nou/18 

42 

33 

244,02 

dez/18 

39 

31 


jan/19 

33 

26 


fev/19 

38 

30 


nar/19 

34 

27 


abr/19 

37 

29 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


SUBSÍDIO 


Descrição 

I Valor (R$) 

Descrição 

Valor (R$) 

PIS 

8,65 

UALQR DO SERUICO 

901,23 

COFINS 

43,07 

UALOR 00 SUBSIDIO 

0.00 



UALQR TOTAL A PAGAR 

- -SOL21 _ 


05/2Q49- 


VENCIMENTO 

1-7/05/2049- 


TOTALAPAGAR (R$) 

901,23 


tm* ViA íAfUHÀ 
Bancos: Bradesco. BNB. Ilaú. 8IC Banco do Brasil, Caixa 
Econònica Federal, Santander. Triângulo. Outros: PagFácil. 
A Cagece disponibiliza o serviço de debito em conta de 
sua fatura. Ative ja este yrv iço. Consulte sua agência. 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado Junto à Cagece, 

conformeresoluçóesda, Agáncias^eguladora^ ^ ^ ^ e 

Entidades Regubdoras fórtalezi AOTM ^ bjenta| . 08 y 00 285 1919 . Demais 

Controle dm ;*r£ços «««os de^^ame púb||cos Delegados do Estado d 

cSríofl^O 275 3838^t5uvidoria Mtadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br 
Cearâ.osuu x/í joo . . . n „ 0ÍJ0 0 275 0195, nas lojas de atendimento, de 

de 8h àsÍ2he13hàs17h. 


Cagece 


MSjTOM428ílj8 L-0274 8:12:25:33 «:084 P:001 

p_mt Central de Atendimento * 

08Q0^M sI '^ 6 < - a 9^ 0 Ç^| 



DADOS DO CLIENTE 

011000503 

Setor 


35/01505420/130 - 02/4 

Código de Ra po™”** _ 



0,: 009 

Sub^tclQQ 


Quadra: 
Sul 


'00 

1//05/20I9 


0249 


Més/j 

Comi 


«024 


NEOVISION 
• POWERED 


LKac QQi 

i^ifOBjíüa_ 

82630000009 6 01230009000 3 PySPS^âJ 0 ^ J10M122015.2. 


901.23 

























































DADOS DO CLIENTE 


^FERNANDA MARIA FRDIA MAIOS PRADO 

CulMt RU E0URRÜÜ 6ar CIA, 920. AR 1301. ALDEOIA 
FORTALEZA 

End. Entrega: 

Cidade: 

Local: 


CEP 60150-100 


001 

ECONOMIAS 

Residencial: 


Setor: AAA 

OUA 

-_Q1L 


2*^10 


Lote. 0249 


CEP: 

Comp^ 0 25 


m 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 


' 000 


| Industdal^QQ 


Serviço 

AGUA 


Medidor 

A16G407419 


Leitura Anterior 

1132 


Leitura Atual 

1159 


Volumelm’1 

27 


wwggg 

I Média Semestral im’) 

29 


DATAS 

Leitura Atual: _ 

04/05/2019 


--03/04/2019 - 04/W/^üi: 

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: Q3/2019 

N p de Amostras " - . . - 

Exigidas 


— 3 jssr 


I Lacre Agua_ 

| Lacre Esgoto! 


Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

Turbídez 

Cor 

526 

526 

125 

537 

--536 - 

537 

-522 - 

537 

441 


5J9999999 

Coliformes Totais 


526 

537 

-501- 


Escherkhia Coli 

526 

537 

537 


mtnoAütni I lNHJKMAt.Ocb COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 m3 I META: 21 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 


RATEIO ESG.-MED. 1NDI0. 
JUROS/MULTA TARIFA C0NT 
RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
MULTA DE 2% 

JUROS DE 0,033% A0 DIA 
ACRESC.IMP0NT.AGUA TARI 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


lor (R$) 

HISTÓRICO DE VOLUME 


Mês/Ano 

Agua (m*) 

Esgoto (nr*) 

162,53 

114,85 

naí/18 

33 

26 

30,82 

jun/18 

39 

31 

0,04 

jul/18 

46 

36 

55,75 

ago/18 

28 

22 

4,06 

set/18 

34 

27 

0,39 

out/18 

26 

20 

0,42 

nov/18 

28 

22 

69,72 

dez/18 

26 

20 


ian/19 

33 

26 


feu/19 

36 

26 


nar/19 

30 

24 


abr/19 

23 

18 


TRÍBUTOS SOBRE O FATURAMENTO SUBSÍDIO 


Descrição 

PIS 

COFINS 

Valor (R$) Descrição 

4 28 VALOR DO SEROICO 

oi 34 OALOR DO SUBSIDIO 

MOR TDI AL A PAGAR 

Valor (R$) 

446.58 

0,00 

446.58 

MÊS/ANO 

_05/2019- 

VENCIMENTO 

1//Ü5/2019 

TOTAL A PAGAR (R$) 

446.58 


Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC, Banco do Brasil, Caixa 
Econonica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFacil 
A Caaece disponibiliza o serviço de debito em conta de 
«ua Litufii. Ativ>- «te serviço. Consulte su a agencia . 


1:35 70150 54287138 L:0274 H: 12**24:54 R:Q64 P:Q01 


ifTi f - - - 

açAo do usuérlo manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, 

rne resoluções das Agénc^s cgu de Rpgu)a(;ào F | S c.illzaçáo o 

« Reguladoras. Fo;rtakM ACruu Am b ic ntal 0800 285 1919 Demais 
e Públicos Delegados do Estadodo 

des: ARCE Ag^ecla ° . .. 155 y le da ARCE: www.arce.ce.gov.br 

1800 275 3838. Ouvi . 0800270 0195 rias lojas de atendimento de 

pilToslle® xigeefleom.bfouna'MviTor.ácTaTagK. ílM.Wfê 


Central de Atendimento ^ 

4'caç^ 


0 


ion.sumtilnr 0 CW.br 

( *>ü ti | F |Ayl 

rrr ™i 


@ 


^ Cagece 


DADOSDOCUENTE 3‘j70150'.4/IÍ/I UI 02/4 

Código de Responvwv! 

. 0110011 ,, 

• % ' "• 


Local: 


001 


FORTALEZA 


Vencimento; 17/05/2019 
































































O . NEOVISI 
. POWERE 


Cagece 

DAPOS 00 CHINO 

Nr,>n> CRISTIANE SALES LEITÃO 

índ tcfiur.r R(j t(HJfl p D0 Gfl R i; ifi, 920, AP 1302. ALOEOTA 
CidMic: F0RTflLEZfl 

fud. Entrega: 

Cidade: 

Locai; 


^JO.UQQ.17.12-J 


60150-100 


001 


003 

' A. 


00 




Lotr. 


0249 


lj: 0026 


001 


ECONOMIAS 
Residencial: 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 
Serviço I Medidor 

AGUA A16G407422 


000 . 


Industri^jj 


I Púl,li ^á0 


Leitura Anterior 

1599 


Leitura Atual j Voluroeim') I Média Semestral (m 1 ) 

1645 46 40 


DATAS 

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: My9ft , q 
N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


|ES>»» 


Cloro 

Turbidez 

Cor 

Colrformes Totais 

526 

526 

125 

526 

537 

537 

537 

537 

. 536 . 

—522 

441 

508 


Escherichia Coli 

526 

537 

.J32 


MEDIA DE CONSUMO (0UT/ 14 A SET/15): 44 n3 I META: 35 « 3 . 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
RATEIO ESG.-HED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


oac ca Mês/Ano 

346,64 

Água (m J ) 

1 Esgoto (m 3 ) 

274,60 nai/18 

39 

1 31 

55,75 jun/18 

44 

35 

38,82 jul/18 

47 

37 

127,82 ago/18 

41 

32 

set/18 

47 

37 

out/18 

39 

31 

nov/18 

44 

35 

dez/18 

39 

31 

jan/19 

34 

27 

ffiu/19 

40 

32 

Bar/19 

41 

32 

abr/19 

1 

44 

35 


TRIBUTOS SOEREO FATURAMENTO SUBSIDIO 


Descrição 

Valor (R$) 

Descrição 

Valor (R$) 

PIS 

8,09 

UALOR DO SERUICO 

í 843.63 

0,00 

843,63 

COFINS 

40,32 

UALOR DO SUBSIDIO 

UfiLOR TQTRL.fl PAGAR 

MÊS/AI 

NO 

VENCIMENTO 

TOTAL A 

i PAGAR (R$) 

05/2019 

17/05/20.19 


843,63 


ArAfVfiA 

Bancou Bradesco, BNB. Itau, BIC. Banco do Brasil, Caixa 
Econònica Federal, Santander. Triângulo. Outros: PagFacil. 
A Cagece disponibiliza 0 set viço de débito em conta de 
sua fatura. Ativo ja este serviça Consulte sua agência. 


1-357015054287138 L=0274 8:12:24:48 R:084 P:001 


lT% Central de Atendimento 

^Cagece 


0800 27 


0195 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, 
conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e 
Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919 Demais 
localidades. ARCE - Agência Reguladora de Serviços PubliCM Delegados do Estado do 
Ceará: 0800 275 3838. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br 
Mais informações pelo telefone: - , nas lojas de atendimento, de 

8h 8s17h.no site www.cagece.com.brou na 3101.1^18 

de 8h às 12h e 13h às 17h. 




wnsumiilor SJOv br 


@ 



DADOS DO CLIENTE 

011001712 


8264Ü0000Ü8 7 43 b30U0980° 7 iuj| 1 i|| 0 í| 7l j 2ü0 6 Ú1004022015 




II 
































































^ Cagece 


dados do cliente 

Nomc: HILS0H DE MOURA FE FILHO 

End. Leitura: RU £QUAR00 GARCIA, 920. AP 1401. ALDEU1A 

de: fortaleza 



CEP; 


"60150-100 


End. Entrega: 

Cidade 

Locah a a 4 Setor: 


001 


SubsetoH U , 


EL»'» 


CEP: 

Comp^jo27 


economias 

Residencial: ^ | Comerdal: QQ(] 

1 Industriado 

1 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 

Leitura Atual 

Volumeiml 

Serviço | Medidor I Leitura Anterior 

AGUA A16G407420 1132 

1164 

32 




Média Semestral (m>) 

31 


^1^999999 



Escherichia Coii 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPtEMEMTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 n3 I META: 21 *3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua l ^tada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$1 HISTÓRICO DE VOLUME ~~ 

Mês/Ano I 

Agua(m J 

210,98 


157.45 «ai/18 

31 

55.75 iun/18 

26 

38.82 jul/18 

29 i 

127.82 ago/18 

20 | 

set/18 

38 

out/18 

31 

nou/18 

33 

dez/18 

31 

jan/19 

33 

feu/19 

32 

uar/19 

29 

abr/19 

32 


Esgoto ím’) 

24 

20 

23 
16 
30 

24 
26 

24 
26 

25 
23 
25 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Valor |R$) 


Descrição 

PIS 

C0FINS 


5,67 

28.24 


SUBSIDIO 

Descrição 

UALOR do seruico 
UAL0R D0 SUBSIDIO 
-_UALÜR_1QIAL_A-PAGAR _ 


MâS/ANO 

05/2019- 


VENCIMENTO 

-17/05/2019- 


Valor (R$) 

590,82 

0.00 

5âüU82 


TOTAL A PAGAR (R$) 

-590.82 


0*0* «WSAA SUA FATURA 

Bancos: Btadrnu. ONB. luú. BC BancodÕ5«a.a^.. 

Econónica Federal Santander, Triângulo Outros. 

A Caqece disponibiliza o serviço de deb.to em conta de 

^KXpes.e.cvico.Concnl.osnaagéncU. 


1:35701505 4267138 L:0274 H:12•24-14 R:084 P:001 
0 0800 ^ 


’"»a£®8S 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado Junto à Cagece, 

^—tsaiísssss.. 


a n ACFOR 9 - Autarquia de Regulação. F.scalização e 
w. «m—— . > 1 -^ -ip «^neamento Anníbtentak 0800 2851919. Dcroais 

Controle dos ^rviços ^''^^.Sra de Se^ 05 Públicos Delegados do Estado do 
localidades: ARCE - Agência Regulaoo ARCE: www.arce.ce.gov.br 

Ceará: 0800 275 3838. Ouvidoria estadual. 155. S, te atendimento , 


Ceará:0800 275 3838. Ou 080Q 2 75 0195 na ^ lojas de atendirnento.de 

Mais informações pelo tetefon| ;com b Ouvidtonada Cagecr- 3101 .1918 
8h às 17h, no site 
de 8h às12he13hàs17n. 


0 

consumidor 9 0v - br 

e bciijjJtaLEâflispe 
CE3TCTI 


DADOS DO CLIENTE 

lnscrtçã c: o t1 Q Q224J 

001 


NEOVISION 
POWERED BY NUl 
















































































Cagece 


CM DOS PO CLUTNTV 

JOSE CYSNE FROlfl .IR. 

End lmHurs Ry £0|)ftRDÚ ÜRR(;IR , g 2 0. AP 1402. ALDEOTA 

adMhr fortaleza 

End. Entrega: 

Cidade: 
lotai: 


001 SEjo» 

HL 


tZLA P'°. 


0249 


CEP: 

Comp: 0028 


ECONOMIAS 

Residencial: 


QflLl 


I Comercial: 


QM. 


Industrial; 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 
Servia j Medidor I Leitura Anterior 


ML 




Leitura Atual I Volume*»*) | Média Semestral m’i 


AGUA A16G407424 

1110 

1134 

: 24 

23 

DATAS 

leitura Atual: 

Leitura AnterkW/J n 

04/05/2019 

hi/ncTonio 

| ££>99999 

uj/twcvts 

QUALIDADE DA AGUA DISTRlBülD, 
N° de Amostras 1 Cloro 

526 

• •: L: C0 1 

Em conformidade j 

A REFERENTE A: 

Turbidez 

526 

537 
. -522 

03/2019 

Cor 

125 

537 

441 

Coliformes Totais 

526 

537 

- . 508 

Escberkhla CoiJ 

526 

537 

537. 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO (OUT/14 A SET/15): 26 m3 I META: 21 «3. 

Constatamos debito de R$ 162,93. Caso pago, desconsiderar. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-HED. IN01U. 
ACRESC.IHPONT.AGUA TARI 
JUROS/MULTA TARIFA CONT 
JUROS DE 0,033% A0 DIA 
MULTA DE 2X 

RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


133.46 

Mès/Ano 

Água jm’) 

Esgoto (m*) 

98,00 

nai/18 

33 

26 

55,75 

jun/18 

32 

25 

0.01 

jul/ltí 

26 

20 

0,08 

ago/18 

24 

19 

0.97 

set/18 

14 

11 

3.10 

out/18 

22 

17 

38.82 

nov/18 

25 

20 

34.86 

dez/18 

28 

22 


ian/19 

23 

18 


fev/19 

22 

17 


aar/19 

23 

18 


abr/19 

19 

15 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição ) Valor (RS) 


PIS 

C0FINS 


3,50 

17,44 


SUBSIDIO 
Descrição 

UAL0R D0 SERUIC0 
UAL0R D0 SUBSIDIO 


Valor (RS) 

365,05 

0,00 


MÊS/ANO 

VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 

_ 06/2019 

. T 7 / 06/2019 

- 365,05 


RMMR rariAM _ Ipliilplif 

Bancos: Bwdcsco; BNB. It»»C, 

Econonica Federal. Santander, Tnangulo, Outros. I agFacil. 
A Cagece <fopombilua o serviço de debito enxota de 
um iTw. Ative já este serviç o. Consulte w* àgenc^ 


I-351015054287136 L:0274 H:12:24-09 R:QÔ4 P:Q01 


d 1 ™» Centra) cie Atendimento 

Cagece 

0800 275 0195 


I I I l llillll II . . 

É oMaado do usuírto mantorsou cadastroatuallodo junto * Cagec*, 

conforma r.solucOos Awarq „, a de Begolacào. Rscatocão e fOÊ 

localidades: ARCE - Agénoa Regulad_ radeServÇ da A p CE - www.arce.ce.gov.br 
Ceará: 0800 275 3838. 00 0800 27 5 0195 nas | 0 j as de atendimento, dg 

Mais informações pelo telefone. 0jna 

8hàsi7h,nosite'7” w ‘ y 

de 8 h às 12 he 13 hàs! 7 h. 


@ 


dados do cliente 


NEOVISION 
POWERED BY N 1Í!E1 






































































=p Cagece 

oaoos po cucwrc 

N " mí> KYSlA KARVNfc DL ULIUL1RA lüblft 

FndUftur» RU j-ouftRDÜ GARCIA' 920. RD 1^01. ALDCUl» 

GdMfh FORTALEZA 

Eod Entrega: 

OdadK 

001 **“ 

ECONOMIAS 

Residencial: qqj J C onmtkll Q00 

"ÜfÕR mÃçÔESsÕb» MIDIÇÃO 

S*vlço j Medidor j Leitura Anterior 

AGUA A16G407423 Il163 


009 
00 


0010 

Slibíjeadra .. 


I ote: 


0249 


00 


| Indiwtri iljjQQ 


Lrinim Atual 

1192 


I Votam»!* 
! 29 


CFf> B0150-100 

CEP: 

Comí- 0029 

000 

| Médu»S»m*str*»ir 

í 26 


DATAS 


03/04/2019 




I Lacre Agua 
I Lacre Esgoti 


N* de Amostras 
Exigidas 

Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

526 

537 

-536— 


Turbidez 

Cor 

526 

125 

537 

537 

522- - 

441 


Coliformes Totais 

526 

537 


Esdwrtehia Coli 

526 

537 

J537- 


IWtlWWJCro I inrvnmi^vw ... 

HEDIA DE CONSUMO(0UT/14 A SET/15): 26 n3 I META’- 21 «3. 

Constatamos debito de R$ 238,44. Caso P^O, desconsiderar. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRKJÂO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDI0. 
MULTA DE 2 \ 

ACRESC.IMP0NT.AGUA TARI 
RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
JUROS DE 0,033% A0 DIA 
JUROS/MULTA TARIFA C0NT 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


181,91 

136,15 

Mês/Ano 

Água (m s ) 

üiai/18 

30 

55,75 

jun/18 

29 

4,08 

jul/18 

31 

0,49 

ago/18 

30 

38,82 

set/18 

34 

1,04 

out/18 

30 

0,17 

nov/18 

33 

92,96 

dez/18 

23 


jan/19 

26 


fev/19 

30 


mar/19 

25 


abr/19 

23 


Esgoto (m J ) 

24 

23 

24 
24 
27 
24 
26 
18 
20 
24 
20 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (R$) 


PIS 

COFINS 


4,90 

24.44 


SUBSÍDIO 

Descrição 

UALÜR D0 SERUIC0 
UALOR D0 SUBSIDIO 


Valor (R$) 

511,37 

0,00 


MÊS/ANO 

VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 

06/2019 . 

17/06/2019 

511.37 


OM*M4M*UA FATURA 
Bancos: bfácíev o, BNB, Itau, BIC, Banco do Brasil, Caixa 
Económca Feçfc-ral, Santander, Triângulo. Outros: PagFádl. 
A Cagece áiporvhüizé o serviço de débito em conta de 
voj (atura, Anv» j,< «si« vjvtçn ' ormill» sua ayertcia. 


1:357015054287138 L:0274 H:12=23:38 R:084 P:Q01 


^1, 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado Junto à Cagece, 
coniorm * resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortalr -ia. ACFOR Autarquia de Regulação, Fiscalização o 
Oxrtrole dos Serviços PúbllGOí de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919. Demais 
lrxal«dadr*v ARCE AgérwJa Reguladora dc Serviços Públic os Delegados do Estado do 
Ceará: 0800 275 3838 Ouvidoria estadual: 155. Site da AR< I www.ario.ce.gov.br 
Mais inforrnaçóes pelo telefone: 0800 275 0105, nas lojas de atendimento, de 
8hàs17h ( nositf- , ' ■ ; orouna : i-h' .-«)••< ■ 310U91H, 

de 8h às12he13h ás17h 


Central de Atendimento 

(^Cagece Cagece. 

0800 275 0195 v ül 

0 


@ 


p Cagece 



NEOVISION 
POWERED BY 


DADOS DO CLIENT f 

011003081 
“ 001 

lÜftíAlt/A 


35701505428/138 

Código rju ItesponvWH 


02/4 


' 009 

00 


Quadrai 

Subqu 


JOM 101 0249 

* m,J 17/05/2019 


M ‘ 05/2019 
10,n *0029 

foi.,i ms. b1| 3? 












































gggfMBHTO 

Cagece ^ 011003430 ) 


OAOOSDOCUÍNTÍ 

Wom * t FRANCISCO FREITAS COADUNO SEGUNDO 
End.lertur.t RU EOUflRO(J üflRCIfl g 20 . ftp 1 502. AtüEOTA 

GU»do: F0R7flLEZfi 

End. Entrega: 

Cidade: 

Setor: uno Quadra: nnin Lote. 


'60150-100 


ooi r 009 

Subsotor: r. 

_QQ_ 


______ 00 _ 


0249 


ECONOMIAS 

Residencial: qqj | Comerdal: qqq 


Industrial: 


000 


'0030 


■ 000 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 
Serviço j Medidor 

AGUA A16G407421 


leitura Anterior I Leitura Atual 

1125 i 1155 


Volumeím*) 

30 


Média Semestral |m*j 

20 


DATAS 

Leitura Atua!: A . Ermssàot.. 

04/05/2019 1^^04/06/2019 

03/04/2019 04/06/2019 

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: j g 

N" de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
tm conformidade 




Cloro 

Tutbidez 

Cor 

Coíiformes Totais 

Esdttrichla Cdi 

526 

526 

125 

526 

526 

537 

537 

537 

537 

537 

536 

- 522 .. 

441 

508 

. 537 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) : 34 m3 | META: 27 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor (R$) 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 

191.60 

Mès/Ano 

Agua (m*| 

Esgoto (itt*) 

ESGOTO 

146,80 

ofii/18 

32 

25 

HULTA DE 2* 

6,48 

jun/18 

27 

21 

JUROS/MULTA TARIFA CONT 

0,18 

jul/18 

31 

24 

RATEIO ESG. -MED. IND1U. 

38,82 

ago/18 

21 

16 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 

55,75 

set/18 

34 

27 

ACRESC.IHPONT.AGUA TARI 

0,85 

out/18 

32 

25 

JUROS DE 0.033% AO DIA 

1.37 

nov/18 

34 

27 

TARIFA DE CONTINGÊNCIA 

34,86 

dez/18 

31 

24 



jan/19 

22 

17 



rev/19 

28 

22 



nar/19 

27 

21 



abr/19 

31 

24 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descriçào I Valor (R$) 


PIS 

C0FINS 


4,57 

22.78 


SUBSÍDIO 

Descriçào 

UALÜR 0U SEMICO 
UAL0R 00 SUBSIDIO 


Valor (RS) 

476.71 

0.00 


MÊS/ANO 

VENCIMENTO 

..Tjuuin __ A/p, li 

TOTAL A PAGAR (R$) 

05/2019 

17/05/2019 

476.71 


(*t*i*fcA«»UAt*ftfM 
Bancos: Bradesco, BNR Itau. BIC. Banco do Brasil. Caixa 
Lconònlca Federai, Santander, Tiiángulo. Outros: PagFacil 
A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de 
sim fatura.Atíve ja este v*rviço CoíWAe>ua .iqéu. wt 


1^57015054287138 L:Q274 H: 12:23:31 R:Q84 P:Q01 


Eobrigaçáo do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, 

conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de RfS^ção, Fíplização e mrm 

Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental 0800 285 1919. Demais 
localidades: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Pubbcos Delegados do Estado do ! 

Ceará: 0800 275 3838. Ouvidoria estadual: 155.Siteda ARCE: www.arce.ce.gov.br 

Mais informações pelo telefone: 0800 275 0195. nas lojas de atendimento, de -- 

8h às 17h, no site www.cagece.com.brou na Ouvidona da Cagece. 3101.1918, 

8hàs12he13hàs17h. 


Cagece 



DADOS DO CUENTE 35/015054287138 - 0274 

ínscriçào-^11 003430 to^odeReporuáv^ --_- 

— _!ÜÍL5?(2019 

LocaL Setot: Q09 

UUI Subsetor 0Q 

Quadra: 0010 Lote: Q 2 ^ g 

Subquadra. 00 

Cooif 0Q30 

FORTALEZA 

Vencimento: 17/05/2019 

4J6 (l 


NEOVISION 
POWERED BY 











































































Clagece 


cpaassjssa 

t»—) 


DADOS DO CUEAÍTt 

^^SILBEATO APARECIDO MUNHOZ 

RU EDUARDO GARCIA, 920, AP 1601, ALDEOTA 

FORTALEZA 

EmL Entrega 

Cidade: 

Setctr 009 

Suhsetor 


B od. Ultura: . 


001 


:p i60150-100 


Q0 


»’0 


Lote: 


0249 


CEP: 

Comp: 0Q31 


ECONOMIAS 

Residencial: 


001 


| Comercial: 


.000 


| Industrial: 


'000 


i MMfcflO 



Serviço 

! Medidor 

j Leitura Anterior 

Leitura Atual 

Volumeím') 


AGUA 

A16G407427 

7H 

736 

22 


Média Semestral (m*) 

19 


DATAS 

- — Q3/04/2M9 , 

OU ALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 


Emissão: 
I Próxima Leitura 


04/05/2019 

D4/06/2019 


|E&>W» 


N® de Amostras 

Cloro 

Turbidez 

UJ/4U1 J 

Cor 

Coliformes Totais 

Ewgidas 

526 

526 

125 

526 

Analisadas 

537 

537 

537 

537 

Em conformidade 

536- 

-522. 

441 

. _508_ 


Escherichia Coli 


526 

537 

-53.7.. 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) - 26 ra3 I META: 21 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-HED. INDIU. 
RATEIO ESG. -MED. INDIU. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


Valor (R$) HISTÓRICO DE VOLUME 


(tl .. Mês/Ano 

114,08 

Agua (m 1 ) 

Esgoto (m 3 

85,60 iiiai/18 

24 

19 

55,75 jun/18 

20 

16 

38,82 jul/18 

16 

12 

11,62 ago/18 

9 

7 

set/18 

19 

15 

out/18 

18 

14 

nov/18 

20 

16 

dez/18 

22 

17 

jan/19 

16 

12 

fev/19 

17 

13 

nar/19 

20 

16 

abr/19 

21 

16 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


Descrição 

PIS 

C0FINS 


Valor (RS) 

2,93 

14,62 


MÊS/ANO 


SUBSÍDIO 
Descrição 

UAL0R 00 SERUIC0 
UAL0R 00 SUBSIDIO 
UAL0R TOTAL A .PAGAR 


VENCIMENTO 


Valor (R$) 

305,87 

0,00 

_ 


TOTAL A PAGAR (R$) 

305, 87 


1:3570150 54287138 L:0274 H:12:22:56 R:Q84 P:001 

• * Central do Atendimento 

í !Í iC3Q0C0 - ^ — 

———.- — — OSOO 27S 01 95 

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado Junto à Cagece, 

conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

rmidadw Reauladoras- Fortaleza: ACFOR - Autarquia dc Regulaçao, Fiscalização e 
de Saneamento Ambiental. 0800 2851919. Demais 
i,v jiiHarfp». ARCE Aaência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado 


Bancos: Bradesco, BNB, Itau, BIC. Banco do Brasil, Caixa 
Uonontó .Federal, Saniander, Triângulo. Outros: PagFácil, 
A Cagece disponibiliza o serviço de debito em conta de 
• ij.í f,M'jr.i. Ative ),í r-sb» *,ei viço. Consulte HW «géliria. 


Controle dosServiços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919. Demais 
localidades: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará 0800 275 3838. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCI www.orcc.ce.gov.br 
Mais informações pelo telefone: 0000 275 0195, nas lojas de atendimento, de 

8hà»17h,nosite ot,M '' 

oU ir 1 r )K o 1 "íh Àt 17H 


m 


consumidor y 0 v |ti 
1 11 i .. 




Cage 


ce 


DADOS DO CUENTE 

011003871 

UK^: 001 


Setor: Q 0 g 
Subseton rtj 


3f» /0150542»/138 02/4 

Código (U> RosponN.SvH 

Quadra goiO l"< 

Subquadin: QQ 



0249 


Vcndmwito: 1 7/05/2019 


" ' ''0572019 
C .'11031 


NEOVISION , 
POWERED BY NUB 






























































DADOS DO CLIENTE 


Norn " MftTHEÜS PEREIRO MENDES 

Er>dL*íu« RU £p UftR 0fl GARCIA. 920, AP 1602. ALDEOTA 

Od*l»: F0RTftLEZfl 

Ertd. Entregai: 

Odadr. 

Local 


'60150-100 


001 


Ú09 

00 - 


oou> 


0249 


Comp: 


0032 


ECONOMIAS 

Residencial: 


... Comercial ... 

001 __ 000 - 


industrial; 


00Ô 


Pubiíci 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDtÇÀO 
Serviço j Medidor j leitura Anterior j Leitura Atual ! Votumew*> 

AGUA A16G407428 ,1274 1317 43 


j Média Semestral t. 

37 


DATAS 
leitura Atual: 

03/04/2019 

i AGUA DISTRIi 


QUALIDADE DA 
N* de Amostras 


04/06/20TO 


99999999 


DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 
I Cloro I Turbidez 


Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


526 
537 
636- 

MENSAGENS I INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 


526 

537 

522 


03/2019 

125 

537 

441 


Coliformes Totais I Escheríchia Coli 


526 

537 

508 


526 

537 

637 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 m3 I META: 21 »3. 

Constatamos debito de Rí 499,22. Caso pago, desconsiderar. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO dos serviços 

agua 

ESGOTO 

RATEIO ESG.-MED. INDIU. 
ACRESC. IMPüNT .AGUR TARI 
JUROS DE 0.033% A0 DIA 
JUR0S/MUL1A TARIFA COMI 
MULTA DE 2 % 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
TARIFA 0E CONTINGÊNCIA 


HISTÓRICO DE VOLUME 


317.57 

Més/Ano 

| Agua 

253,30 

rbí/18 

38 

38.82 

jun/18 

; 37 

2.81 

Jul/18 

36 

3.73 

ago/18 

29 

1.43 

set/18 

35 

7.59 

out/18 

í 33 

55,75 

nov/18 

I 31 

255,64 

dez/18 

! 32 


jan/19 

47 


fev/19 

45 


■ar/I9 

34 


abr/19 

34 


Esgoto (m*1 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor |R$) 

8.99 


PIS 

C0FINS 


44.77 


SUBSIDIO 

Descrição 

UAL0R 00 SERUICÜ 
UAL0R DO SUBSIDIO 
UALflR TOTAL A PAGAR 


MÊS/ANO 

05/2019 


VENCIMENTO 

1 //05/201S 


Valor |R$) 

936.64 

0.00 

936.64. 


TOTAL A PAGAR (R$) 

936,£4 


1:35701505 4287138 L:0274 H 12:22:51 R:084 p:001 

Centra) d* Aimd:mrrro 

É obrigação do usuário manter seu cadastroatuaUzado junto à Cagece, 

A^ -^oè^âS^ServKOS Públicos Delegados do Estado do 
estadual. 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br 
Ceam 0800 275 0 8 -. 0 O' 9 5 n as lojas de atendimento, de 


ONDfi PAGAR SUA FMURA 

Bancos: Brade-co. BNB Haa BlC Banco do BraMl. Cai> ; , 
Lconònud Federal Sanunder, Tnangulc- Outros: Pag. ac 
A Cagece dispornbtôza o serviço de debito em conta de 
V. u fatura Attve jd «te «*víça amsuftesuaactéfKia. 


Shtoí»!íS^ í *™^^ comb,ou " a ' ’ ov ’ 4 ' 8 - 

de 8h isÍ2he13his17h. 


cagece BK® 

w __ 

DADOS do CUENTE d57015054287 138 - 0274 

towcrk-. 011004 TÕ 9 d e to ponsa^ -— ?Í^W 2019 _ 

- 00, l- L °" 0 249 _‘"'"t 









































































DADOS DO CLIENTE 
Nome: 


FCO RONALDO LONA ALENCAR 
End.Leitura: RU EDUARDO GARCIA, 920, AP 1701, ALDEOTA 

Cidade: poRTftLEZft 

End. Entrega: 

Cidade: 


<£ p: 6Q15Q-100 


Local: 


001 


Setor 

Subsetor? 


.009 

JHL 




Lote: 


ECONOMIAS 

Residencial: 


001 


| Comercial: 


000 



lndustrial:QQQ 


Serviço 

1 Medidor 

I Leitura Anterior 

I Leitura Atual 1 

Volumeim*) 

AGUA 

A16G407425 

1 

j 729 

749 

20 


Média Semestral (m’i 

19 


DATAS 

Leitura Atual: ni , n r /oniQ 


| Próxima Leitura:, 


04/05/2019 

04/Q6/-2Q19- 


I LaCTe " yua: 99999999 

I Lacre Esgottf 


QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: ) 9 


N° de Amostras 

Cloro 

Turbidez 

Cor 

Exigidas 

526 

526 

125 

Analisadas 

537 

537 

537 

Em conformidade 

ÍL36 

522 

441 


Coliformes Totais 

526 

537 

50fl 


Escherichla Coli 

526 

537 

_532_— 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) 26 m3 I META: 21 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-ME0. INDIV. 
RATEIO ESG. -MED. INDIU. 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


i Mès/Ano 

Agua (m 1 ) 

94,70 


79,40 uai/18 

20 

55,75 iun/18 

19 

38,82 jul/18 

22 

ago/18 

22 

set/18 

20 

out/18 

2 ! 

nov/18 

18 

dez/18 

1 21 

ian/19 

16 

fev/19 

; 21 

nar/19 

! 21 

abr/19 

i 20 


Esgoto (m 1 ) 

16 

15 
17 
17 

16 
16 
14 
16 
12 
16 
16 
16 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (R$) 

PIS ! 2,57 

C0FINS 12,84 


SUBSIDIO 

Descrição 

UALUR 00 SERUIC0 
OALOR D0 SUBSIDIO 


Valor (RS) 

268,67 

0,00 


MÊS/ANO 

VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 

05/2Q19 

17/115/2019 

268,67 


ONO* p*6Aft W* WURA __ 

Bancos: Bradesco. BNB. Itaú. BIC Banco do Brasil. Caíra 
Q^oomca Federal. Santander, Triângulo. Outros: PagFaol 
A Cauece disponibiliza o serviço de debito em conta de 
X X » este serviço. Consulte sua agencia 


1:357015054287138 L:0274 H:12:22:17 R:084 P:Q01 


Central de Atenimento 

osoo^IÍoÍm ^O^ceji 


Êobrtg«Sodo U ,uàrto m .r«rs. U «da^o,, u ,l^<.|u n .oèC, s ec,, 

:ss 0 

de 8 hàs 12 he 13hàs 17h. 


C3ÇJ6C0 


DADOS DO CLIENTE 

Inscrição: o 10999353 

Local: 


35701505428/138 - 0274 

Código de Responsai 



^;TJ5'/2019 


NEOVISION 
POWERED B 































































I 


-=fjr Cagece ^ mmaps I 


DADOS DO CUENTE 

Normr.^uj HÜURR 0E S0 R1ANU «OtHflLüO 
Eod RU k0URRDÜ GRRCIR 920 flp m2 . ALOfcUlA 


Cklada: 


FORlftLEZft 


ap $0150-100 


Qu^r, 

SulxJUJxi'3 


00 


End. Enttaça: 

Cldada: 

^ o»' 

.jt 

ECONOMIAS 

00 ' ooo ' : 0oo 

INFORMAÇÕES SOPRE MED4ÇÀO 

Senriço j Medidor I lalturaAnterior I LalturaAtual I 


024y 


CíP; 

ccn,^034 


I Wh!!i <too 


AGUO A166407426 I2bí» 


1286 


33 


I Médlâ S#n>6|tT«l(m’) 

: 29 


DATAS 

04/05/2019 
03/04/2019 


. ... ,04/05/2019 

04/06/2ai9 

qualidade oa Agua distribuída referente a. 03/2019 


|SS5»""“ 


N° d* Amostra» 

Exlflki*» 
AnaHvadar 
Em cordormidada 


Turbkkl 


CoUformas Total» 


EtcbtrkhUt CoH 


125 

537 

441 


526 

537 

508 


526 I 526 
537 ! 537 
536 522 

MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 35 >3 I MEIA: 28 «3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua ti atada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


! 526 
537 
í 537 


DCSCRJÇAO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-HEU. 1H01U. 
RATEIO ESG. -RED. IND1V. 
TARIFA DE CONTINGÊNCIA 


220.67 

166.10 

55.75 

38.82 

58.10 


HISTÓRICO DE VOLUME 
Mfv/Ano I Aflua (ml I 


nai/18 
jun/18 
Jul/18 
590/18 
set/18 
out/18 
nov/18 
dez/ 18 
jan/19 
f eu/19 
■ar/19 
abr/19 


36 

34 

35 

29 
35 

30 

37 
30 
22 
28 
27 
30 


tributos sobre o faturamento 

Detcnçào I Valor (RS) 

PIS 5.19 

C0FINS 25.88 

MÊS/ANO 

05/2019 


SUBSIDIO 

DavrriçAo 


f tfloto (m*) 

28 

27 

28 

23 
28 

24 
29 
24 
17 
22 
21 
24 




UALUR ÜU SERUIC0 541.44 

VALOR D0 SUBSIDIO 0.00 

VALOR TUIAI A PAGAR_!_.541.44 

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$) 

JÍ/Q5/2Q19_I_ 541.44 

1:357015054287138 1=02/4 H:12:22:12 R:084 P:001 


gWKMMHUIIÜArRnRU 

Banco* Br*to*a 6N8, fUu WC. o (to M 
tconorâ* Fadcraí Sa.tu.idet, T'OnO^' Outrt»« » 

A Caoece ctopotA*» o vwvà;o de dobuo ** corUa 
mm fatura Mm* >S evte CoauAte <*vu ageortó 


É obrioacào do usuário mantar stu cadastro atualliado junto à Caçaca, 

155 S>’.e dJ ABC? www.aixe.ce.gov.br 

Ce , , naslojasde aterxRmemp.de 

de 8h àsl2h e13hàs17h. 


080027S01K T? 


0 

_ imidarV» ** 

6 t ^. f ftn a r 




DADOS DO CUENTE 

■ 010399825 


357015054287138 " 0274 

- • ' • • ■ ■ " \ 



05/2019 




























































jõgi _ 

Cagece 

DADOS DO CUENTE 

^fQUIH PERUCIO PESSOA FILHO 
cwa :r- RU EDUARDO 6ARC1A, 920. AP 1801, ALDEOTA 



FORTALEZA 

End, Entrega: 

Cidade: 

Locah 


^ 60150-100 


0Õ1 !Zjm 


ECONOMIAS 

Residencial; 




1 . 0 W 1 0249 


QQj j Comercial: 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDiÇA.O 


JfiiL 


Serviço j Medidor 

AGUA A166403031 


Leitura Antenor 

698 


Leitura Atual: 

Leitura AnterioP:^U5/2019 

03/04/2919- 


QUAUDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 
N*' de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

Turbidez 

Cor 

526 

526 

125 

537 

537 

537 

536 

.522 

441 



. 04/05/2019 
04/06/2019 


03/2019 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO (0UT/I4 A SET/15) - 26 m3 I META 21 n>3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
RATEIO ESG.-HED. INDIU. 


104.39 

79,40 

55,75 

38.82 


HISTÓRICO DE VOLUME 
Agua Im 1 ) I 


nai/18 

jun/18 

jul/18 

ago/18 

set/18 

out/18 

nou/18 

dez/18 

jan/19 

feu/19 

raar/19 

abr/19 


20 

20 

22 

22 

19 

21 

17 

18 

20 
18 
16 


Esgoto (m’) 

14 
16 
16 
17 
17 

15 

16 

13 

14 
16 
14 
12 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (R$) 


PIS 

C0FINS 


2.67 

13.30 


SUBSIDIO 

Descrição 

UAL0R D0 SERUIC0 
UAL0R 00 SUBSIDIO 


Valor (R$) 


278.36 

0.00 


MÊS/ANO 

VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 

05/2019 

17/05/2019 

-278J6 


0MX AA6AA |UA FATURA 

Bancos: Brade* o. BNB, Itau. BIC Banco do Brasil. Caixa 
Ltonòntca Federal. Sanlander, Triângulo. Outros: PagFaciL 
A Cagece disponibiliza o servido de debito em conta de 
sua fatura. Ative )a este serviço. Consulte sua a gência. 


1^57015054287138 L:0274 H:12:21:35 R:Q84 P: 


001 


Central de Atendimento 

Cagece 


0800 275 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, 

conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de R^ulaçao, F.scalizaçao e 
rnnrmlp dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919. Demais 

sli às 1 Thrnc)^^ wvl^v^cl^ece.cc^n íb r qu na^ 

de 8hàs12he13hàs17h. 


oi9s ' s ^ Ca 9^cg, 


Cagece 




DADOS DO CLíENTE 
Inscriçáoio^i 00003 L 


8269000ÜÜ02 5 783 íj J . Cl |í}| 9 ^|| 0 ||| _ |íw}fi 0 |i[j 3 || miiu °’003922015 





































































Cagece 



OADOS DO CLIENTE 
Nome: 

EnduftôUPOO SOARES R FILHO 

Cidade: RU EDUARDO GARCIA, 920. AP 1802, ALDEOTA 

End. Er»lrejy?R^RLE2A 

Cidade: 

LtKdl ' Seton Quadra: Lote: 

001 SubsetorQOg SubquadrfQIO 

~or 


QiioooQafc ri 


CEP: 


60150-100 



CEP: 


0249 


0036 


ECONOMIAS 

Residencial: 


| Comercial: 


INFORMAÇÕES MEDIÇÃO ^ 


| Industrial 


000 


Serviço 

I Medidor 

Leitura Anterior 

Leitura Atual 

Volumeim’) 

AGUA 

' A16G403040 

676 

689 

13 


Pública: 

-ooo — 

Média Semestral (m’i 


DATAS 
Leitura Atual: 
Leitura Anti 


mm. 


Emissão: 

Próxima Le!tura O 4/Q5/2019 


I Lacre Agua: 

I Lacre Esgot^ggggggg 


QUALIDADE DA REFERENTE A.Õ4/Õ6/2Ò19 


N° de Amostras 

Cloro 

Turbider 

03/2049 

Coliformes Totais 

Exigidas 

Analisadas 

526 

526 

125 

526 

Em conformidade 

537 

537 

537 

537 


MENSAGENS / INFORMArÇÍfcs COMPLElWftTARES ^ 


Escherichia Coli 


526 

537 

~537 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) = 26 m3 I META: 21 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

fiGUft 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
RATEIO ESG.-HED. INDIU. 


Valor (RS) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


Mês/Ano 

Água (m 3 ) 

55,99 


44,60 nai/18 

18 

55.75 jun/18 

18 

38,82 iul/18 

18 

ago/18 

18 

SBt/18 

20 

out/18 

17 

nou/18 

18 

dez/18 

14 

jan/19 

14 

feu/19 

14 

nar/19 

13 

abr/19 

13 


14 

14 

14 

14 

16 

13 

14 
11 
11 
11 
10 
10 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (R$) 


SUBSÍDIO 

Descrição 


Valor (R$) 


PIS 

C0FINS 


1,87 

9,32 


MÉS/ANO 


UALOR Ü0 SERUIC0 195,16 

UALOR DO SUBSIDIO | 0,00 

VENCIwiW? "WferAL A PAGAR^j) 6 " 


06/2019 


17/05/2019 


195716 


(mxtmAtímwnm 
Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, B1C, Banco do Brasil, Caixa 
Econônica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFacil. 
A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de 
•uia fatura. Attve já este serviço . Consulte sua agénd.i . 


É obrigaçéo do usuário manter ieu cadastroatualiiatlo juntoà Cagete, 

sS3^g«^g££attwasssaí 

de 8h àsÍ2he13hàs17h. 


Jq Cagece 


UUU54287138 L = 0274 H: 12:21:29 11:084 P:001 

Central de Atendimento 

É l Cagece ^ Caaece 

0800 275 0195 ^ y SSíl 


consumidor OV.hr 
É teu. Éfàtil. Partic ipo 

•83BB8BB awEswisíaaaa 


© 



PADOS DO CUENTE «« 

J^wees»—--“5= 


Mês/Ano: 

—~ -wzm- 

Comp: 



ctJ * lK ro n i f i t?»- 


NEOVISION 
POWERED BYNÍ 


82600000001 6 95160009200 5 |j ) |l,'2| 0 8S 2 2P9 I11 4 0 004322015 0 













































































^ Cagece 

DADOS 00 CLIENTE 

' UANkSSA BEZERRA ARAÚJO |ARIhS 

RU EDUARDO GARCIA. 920. AP 1901. ALDEU1A 
udAdc: FORTALEZA 

End. Entrega: 

Cidade; 

S5ÜP« 0249 



« P 60150-100 


local. 


001 


ECONOMIAS 

Residencial: 


m 

00 


CEP: 

Comp 0 050 


00 



I Comardah , 


001 1 " 000 

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 

Serviço I Medidor I Leitura Anterior 

AGUA A16G403033 


IndustrlaljjQQ 


712 


I Leitura Atual 

í 740 


I Volumefm‘1 

í 28 


000 

Média Semestral fm*> 

30 


DATAS 




- 

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: Q3/2019 


N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


Cloro 

Turbidez 1 

Cor 

526 

526 

125 

537 

537 

537 

536 . 

522 

441 



/ llxrUrtIYIAÇUfcS COMPLEMENTARES 

MEDIA DE C0NSUM0(0UT/14 A SET/15) : 31 m3 I META: 25 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAV ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor (R$) 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 

172,22 

Més/Ano 

Agua (m 3 ) 

Esgoto (m 3 ) 

ESGOTO 

125,50 

mai/18 

32 

25 

CREDITO-PAG./LANÇAMENTO 

-427.15 

jun/18 

36 

28 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 

55,75 

jul/18 

28 

22 

RATEIO ESG. -MED. INDIU. 

38,82 

ago/18 

29 

23 

TARIFA DE CONTINGÊNCIA 

34,86 

set/18 

35 

28 



out/18 

32 

25 



nov/18 

35 

28 



dez/18 

27 

21 



jan/19 

31 

24 



fev/19 

32 

25 



mar/19 

28 

22 



abr/19 

27 

21 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


Descrição 

PIS 

C0FINS 


Valor (R$) 

0.00 

0,00 


MÊS/ANO 

Q5/2Q19 


VENCIMENTO 

17 / 05/2019 


SUBSÍDIO 

Descrição 

VAL0H D0 SERUIC0 
VALOR D0 SUBSIDIO 
VALOR TOTAL A PAGAR 


Vaíor (R$) 

0,00 

0.00 

0,00 


TOTAL A PAGAR (R$) 

L00 


ONMPMAftUMWUM 

Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC Banco do Brasil, Caixa 
Econónica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFácil. 
A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de 
y i,i f.iiur.T. Ative já este serviço. ConsuJU* sua agénrU 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado Junto á Cagece, 
conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e 
Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919. Demais 
localidades: ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará: 0800 275 3838. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.co.gov.br 
Mais informações pelo telefone: 0800 275 0195, nas lojas de atendimento, de 

8h às 17H, nosite www.cagece.com.brou M 1 101,1918, 

de 8h às12he13hàs17h. 


1:3570150 54287138 L:0274 H:)2:20:41 R:084 P:001 

i Central de Atendimento 

.Cagece 

0800 275 019S 


w 


DADOS DO CLIENTE 

5 :1 ‘ 011025999 


Cagece 

357015054267139 

código de Responsável: 


02/4 



NEOVISION 
POWERED BY NUBOT 


Local: Q01 

Cidade: FORTALEZA 


Setor. 009 

00 


Quadra: Q010 
Subquadm: 00 


0249 


Vendmento: 17/05/2019 


05/2019 

00 ', 0 

T °t»l (R$) ; 


0,00 
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2 


441 
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MUI* IX OKAWtüUt/U A Stl/lií A *j I • IA ?l 
VaMuMo* *m «rUMlidad» lulM i iwA 
Olttin Attt * PIA* StOC C 6 A!K£ 0 AftlCAtlVO OA «Ct 
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Lr! ;{«»«! 0 

nSFJu 




in.n 

RS 
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mm 
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*. *4 

M I» 

«r'tt 


ApaWS I 
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* 




nu 


UtfSAMO 

to/XM 

I 1 — I 


mm m voittt» 
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viwMrirro 


m m 


TWUA^MJMI 

h/UCvAJW ÜXJi 

i r , ^vuiiit »,:m , M ;i 4 M mii 


IpiilW l-r-- 4N* '•• • *« ** 1 

*m*m* ím*w* wsm* • *» «•* <*■"• ‘*** 
*** * ’ 
avw* *r/•?>. ^■■•'i^-y *» '' 




,SriFSrrH?SHE B ® 




Q 


NEOVISION 
POWERED BY N 
ip «* 

















pa ga ra 

~ ^ Cagece ^ .anoaim. J 

iMtmii D© O tí VT» 


JAM T11 ttftJMNttb CAÜAKAlW 11 ÍXUBA 
' ' ■” RU EDUARDO UAKl.lfl. 920. AP 2001, ALDtUIA 
'’ ,jd * ÍOftlAU/A 


: 60150-100 

OtMd 


CEP; 

lí * 001 **“’ 009 °* v: ' 0010 

00 00 

0249 

0038 

fCÜMOMlAS 



toúàtôáà (jQi ÊwntwWi 00 Q 

000 

‘ ' : 000 


m ormhóís ví)s«£ m.v ¥,Aa 

S*fvlço ! M«i«icw I Uifilra Artrterkrf j Uttur» Atual j Votom^V: ; M4di* Swt***T»l ^ 

AGUA ' A1htt40:j036 ü07 828 21 19 


DATAS 
(Lféturt A*»*í 
Anfari 


04/05/20)9 

03/04/2019 


! Pífaim# umm; 


OUAuoAix da Agua otsrmeuiOA referenti Ar 


’ 04/05/2019 
04/06/2019 


! I jaf Agua 
i Ucr* Esgoto: 


99999999 


09/2019 


WdcAmorim 

J Cloro 

TurbkWz 

1 Cor 

| CoWormoi Totaw 

j Bdwkhia Coll 

Exlgidn 

526 

526 

| 125 

! 526 

! 526 

Ar*b«adun 

537 

537 

: 537 

! 537 

! 537 

fjn twAi* ftiidld* 

536 

522 

441 

L Mi .. 

I...Í3L_ 


MSttAOf NS / IWORMAÇÔCS COMPIXMENTAfttS 


HEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) 26 *3 I META: 21 *3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DtscmçAo DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

ROTEIO AGUA-HtD. IMDIU. 
ROTEIO ESG MED IHÜIU. 


il 


Valor (RS) HISTÓRICO D£ VOLUME 


104,39 

Agua(m*) 

E»goto (m*) 

79.40 *61/18 

19 

15 

55.75 jun/18 

17 

13 

38,82 jul/18 

19 

15 

ago/18 

15 

12 

set/18 

22 

17 

out/18 

20 

16 

nov/18 

20 

16 

dez/18 

20 

16 

jan/19 

18 

14 

fev/19 

20 

16 

aar/19 

21 

: 16 

abr/19 

20 

16 


TRIBUTOS SOBRE O F ATURAMENTO 
Dwrlçfco Vòkrt (R$) 

PIS 2,67 

C0FIHS 13.30 

MÊS/ÀNO 

06/2019 


SUBSIDIO 

DescriçAo ; Valor (R$) 

OOLÜR 00 SERVIÇO 278,36 

U0LQR D0 SUBSIDIO 0,00 

UALOR TOTAL 0 P0G0R 278.36 

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$) 

1//06/2Ü19 2/8,36 


<tmA ***** 6UA>*?t*A 
Bmkoí: Hrxinco, CM. *m. BiC, Bartco <k> BiM Cata 
[j&nònka fràetd, teaWdv, húvjuío Outrot: ^fáol 
A gvjeo» ftponititfi» o íh w.o (te <#b»a em tonta (te 
fatijtá AH*r#r& :- >'K >' "" h; 


. .. » — 

É obrttt*í*o do uiuério rnantar tmu cadatuo o» uall/ado Jurrto * C«g«c«. 
conform» rMOluçô*» d*i Agéncl»» Raguladora*. 

gSK A«CE fwjtiladw* <1- >r/y* l^jado»doI ttadodo 

‘ 080027» J8}8 0u/.dr l ri4.-.t^ual: 1*,', 'WdaAW I www.arc.c .flov.br 

V. ... .. ..... 

8HA»17h,no«.it*- - '-'OUrw 


1:357015054287138 L:0274 H:12:19:07 R:Q84 P:Q01 




,d® 


*i<Í4>t yi>„ |,( 

: tfc« Muniu,,, 




© 


^Cagece 


DADOS DO < Ltf MTL 

011001 /63 

Local 001 


36/01606428/138 02/4 

Uxteyj <•* AnnXatvWH 



V-tw 009 
S«bv'ií..f 00 


NEOVISION 
POWERED BY 


odad*. F0RTAU2A 


t<rt * 0249 
v^vrwnto 17/05/2019 


Qu*dr<‘ 0010 

00 


05/2019 

0036 

278.il 



































Q 


Cagece 


DADOS rXHXICWTK 
Nome: 

E5CQSSIA CARUALHO RülHA 

c.v.fV RU EDUARDO GARCIA. 920, AP 2002. ALDEOTA 

End^n^PTALEZA 

Cidade: 

Locai Setor. Quadra: lote: 



60150-100 



0249 


Comp: 


0039 


BRE MEDIÇÃO 
| Medidor I Leitura Anterior leitura Atual 


AGUA A16G403035 

DATAS 
Leitura Atual: 

04/05/2019 
03/04/20H 


520 


532 


000 

Volumeim*) 

12 


Média Semestral (mT 


j Emissão: 

P.VrimaLe.;, V 04/05/2019 
04/06/2019 


I Lacre Agua: 

!: ' 1- 99999999 


N fl de Amostras I 

Cloro 

TUrbldez jO3/20,19 j 

Collfomm Totais 

I Escherichla Coll 

Exigidas 

Analisadas 

526 

526 1 125 

526 

i 526 

Em conformidade j 

537 

537 537 

537 

! 537 

:NS INFORMAIS COMPLEMENTARES 41 

508 

537 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) : 26 m3 I META: 21 ra3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÀO DOS SERVIÇOS 

AGUA 

ESGOTO 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
RATEIO ESG. -MED. INDIU. 


Valor (R$) 


HISTÓRICO DE VOLUME 


Mfrs/Ano 

50.76 

Agua (m*) 

Esgoto (m*) 

40,14 wai/18 

12 

9 

55,75 jun/18 

12 

9 

38,82 jul/18 

13 

10 

090/18 

1 

0 

set/18 

13 

10 

out/18 

11 

8 

nou/18 

13 

10 

dez/18 

13 

10 

jan/19 

12 

9 

feu/19 

16 

12 

inar/19 

13 

10 

abr/19 

9 

7 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição Valor (RS) 


PIS 

C0FINS 


SUBSÍDIO 

Descrição 


1.78 

8,86 


MÊS/ANO 


Valor (R$) 


UAL0R D0 SERU1C0 185.47 

UAL0R D0 SUBSIDIO 0,00 

^^TAL a PAGA^ffef 7 


05/2019 


17/05/2019 


185.47 


ONOC PAGAR SUA FATURA 

Bancos: BradesCo, BNB, Uau, BIC Banco do Brasil, Caixa 
F-conónica federal, Sontander, Triângulo. Outros: PagFacil. 
A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de 
mm fatura. Ativo já »*jp serviço. Consulte mm agência 


154287138 L:0274 H:12:19:02 R:Q64 p:Q01 

Central de Atendimento „ 

Ca9ece 


É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, 
conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR - Autarquia de Regulação, Fiscalização e 
Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambienta: 0800 285 1919. limais 
localidades: ARCE Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará- 0800 275 3838. Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br. 

de 8 h àsÍ2he13hàs17h. 


consumidor 90V.br 

É ^ u, A (A fl i P ftn ir-ifw 



DADOS DO CLIENTE 


.. mmsse» 02,4 


Setor: 

001 Subsetofl09 


.00 


Quadra: 

SufaquadM™ 


Lote: 


0249 


Méj/Ano: 

05/2019 

Comp: 

0039 


FORTALEZA 


NEOVISION 
POWERED BYNUB 


_ Venci mento: _ Total(R$) ; 

82690000ÜÜ1 7 85470009800 7 100229800 6 01 


185^47 

































































DADOS DO CLISmt 

RftlHUNDA MARIO OE ANORAüE 

End. Leitura; rr , I1Afwv 

RU EDUARDO GARCIA, 920. AP 2101. ALDE01A 
FORTALEZA 

£r»d. Entrega; 


60150-100 


CW*d«K 

tocHfc 


001 


Setor 

Sutueton 1 


009 


economias 

Rtokfendah 


. 00 . 

001 í Comerdal: 


Quadro; 0010 

00 


0249 


000 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 
Serviço J Medidor | Leitura Anterior 

AGUA 


,! t)00 


A16G403037 




661 


Leitura Atual 

679 


Volumeim’) 

18 


CEP; 

0040 


I ftfofrtòo 

Média Semestral (m 5 ) 

15 


DATAS 

Leitura Atual; .. iái 


03/04/2019 ' 1 


Embsáo;^, , AA , A 

«/«/MU 


1 ’ "Í 9U 99999999 

( Lacra £>gotff: 


N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


526 

537 

Í3& 


cFERtNTt A; 

Turbidej 

03/2019 

Cor 

Collformes Totais 

Eschwchía Cotí 

526 

125 

526 

526 

537 

537 

537 

537 

. 522. 

441 

508 _ 

537 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 m3 I META: 21 *3. 

Constatamos debito de R$ 110,35. Caso pago, desconsiderar. 

digite arce na play store e baixe o aplicativo da arce. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

AGUA 
ESGOTO 
MULTA 0E 2% 

RATEIO ESG. -MEO. IND1U. 
RATEIO AGUA-MED. INDIU. 
JUROS DE 0,033% A0 DIA 


Valor (R$) 


83.40 

67.48 

rvtes.‘f 

nai/18 

2.16 

jun/18 

38.82 

jul/18 

55,75 

890/18 

0,94 

set/18 


out/18 

nou/18 

dez/18 

jan/19 

fev/19 

oar/19 

abr/19 


HISTÓRICO D€ VOLUME 
Agua (m*) I 

14 


17 

15 

16 

15 

18 

16 
16 
14 


Esgoto (m*) 

11 
14 

13 

14 

13 

12 
12 
12 

14 
12 
12 
1! 


TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 
Descrição I Valor (R$) 

2.38 

11.88 


PIS 

C0FINS 


SUBSIDIO 

Descrição 

UAL0R 00 SERUIC0 
UAL0R 00 SUBSIDIO 


Valor (R$) 

248,55 

0.00 



MÊS/ANO 

VENCIMENTO 

TOTAL A PAGAR (R$) 


05/2019 

17/05/2019 

248,55 


Bancos: Bradescu, 8NB Uau. 8IC Bancu do Brasil, Caixa 
Fxononica Federal, Santandçr. Triângulo. Outros: Poyl aciL 
A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de 
sua fatura. Ative já este serviço. Consulte sua ayétxio 


Ê obrigação do usuário mantar seu cadastro atualizado Junto à Cagace, 
conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras; Fortaleza; ACFOR Autarquia de Regulação. Fiscalização e 
Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental; 0800 285 1919. Demais 
localidades ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará- 0800 275 3838 Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE; www.arce.ce.gov.br 

de 8h ás 12h e 13h às 17h. 


1:357015054287138 L-0274 H:12:17:40 R:Q84 P:Q01 


v_czQBce _ 

0800 2750195 1 


0 

cvHxumitior 9° v br 


Cagece 


DADOS DO CUENTE 

• ; 011002638 

local: 001 


Setor 009 
Sufcs 00 


357015054287138 - 0274 

Cúdigo de Rpspomavd 

Lote: 0249 



Qtutdta: 0010 
■XV’ 00 


05/2019 

L -'«040 


PURTALE2A 17/05/2019 248.55 

82600000002 4 4855ÜUÜ9800 01,100263800 2 01005122015 9 


NEOVISION 
POWERED BY N 





















































































Cagece 



PADOS DO CIMENTE 

DARCV LEANDRO LINA 

tnd.hmira.^ tDUftR00 tíflHUfl m ftfJ 2m m UL01A 

adatk ' FORTALEZA 

Fnd. Entrega: 

Cidade: 


60150-100 


Local: 


001 


Setor: 


009 




Lote; 


0249 


CEP: 

Cfm,,B 0Ó41 


ECONOMIAS 

Residencial: 


001 


uoo 


;,, l)Ú0 


! PúbUr^Q 


INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO 

Serviço I Medidor j Leitura Anterior 

AGUA A16G403032 I1239 


leitura Atual 

1275 


Volurneim '1 

36 


Médl* Semwtrflllrn’! 

31 


DATAS 

Leitura Atual: A . ine mA ,_ 
■■ .v. ■■ J«/»5«P>9 


03/04/2019 .. 04/06/2019 

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 




N° de Amostras 
Exigidas 
Analisadas 
Em conformidade 


03/2019 


Cloro 

Turbidez 

Cor 

Coliformes Totais 

526 

526 

125 

526 

537 

537 

537 

537 

536 . 

522 

441 

500 


526 

537 

537 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 m3 | META: 21 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor (R$) 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 


249,74 

Mês/Ano 

Agua (m’) 

Esgoto (m 3 ) 

ESGOTO 


189,40 

nai/10 

30 


24 

RATEIO AGUA-MED. ÍNDIO. 

55,75 

jun/18 

34 


27 

RATEIO ESG. 

-MED. INDIU. 

30,02 

jul/18 

35 


28 

TARIFA DE CONTINGÊNCIA 

174,30 

ogo/18 

33 


26 




set/10 

29 


23 




out/18 

30 


24 




nou/18 

36 


20 




dez/18 

34 


27 




jan/19 

32 


25 




fev/19 

23 


10 




nar/19 

30 


24 




abr/19 

33 


26 

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 


SUBSIDIO 




Descrição 

Valor (R$) 


Descrição 


Valor (R$) 

PIS 

6,79 

OALÜR 00 SERÜICU 


708.01 

COFINS 

33,84 

UALÜR DO SUBSIDIO 



0.00 


VALOR TOTAL A PAGAR 


708,01 


MÊS/ANO 

05/20.1ÍL 


VENCIMENTO 

J 7/05/2Q19 


TOTAL A PAGAR (R$) 

708.01 


ONDE PAGAR SUA FATURA 
Bancos: Bradesco, BNB, Itaú, BIC Banco do 8rasíl, Caixa 
Bconónica Federal, Santander, Triângulo. Outros: PagFacll. 
A Cagece disponibiliza o serviço de débito em conta de 
mm fatura Aiive j,veste serviço, Consulte sua Agência, 


1:357015054207136 L:0274 11:12=17:35 R:064 P=001 


Central de Atendimento 

Cagece 

0800 275 0195 


é obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado Junto à Cagece, 
conforme resoluções das Agências Reguladoras. 

Entidades Reguladoras: Fortaleza: ACFOR Autarquia de Regulação, Fiscalização e 
Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental: 0800 285 1919. Demais 
localidades- ARCE - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do 
Ceará 0800 275 3838 Ouvidoria estadual: 155. Site da ARCE: www.arce.ce.gov.br 

de 8h àsÍ2he13hàs!7h. 


m 


iWMuwWorQOVbr 

í IAUI 1 'ímIIiIi ,.. 

I™ JIÍJ Í* II 


Cagece 


DADOS DO CLIENTE 

•mrriç.o- 011003138 

Local: Q01 


Cidade: FORTALEZA 


357015054287138 0274 

Código de Responsável: 

Setor 009 Quadra: 0010 Lotr: 0249 

Subsotor: 00 Subquadra: 00 

I //05/20I9 



Mt '"05/2019 

L ,, nif 1 004 1 


Total (R$): 700,01 


NEOVISION 
POWERED BY 


































































o Cagece 

OADOS DO CUttfTt 

RICARDO LEIf£ DE fiQülNü 

RU EDUARDO ÜftRCiA. 920, AP 2201, RLDEOIR 
FORTALEZA 

írwt. Entrega: 

Qdoòr. 

^ Setor. ... <íutánL 

XLjP» 

-- 0.0 



CE? 60150'100 


IZjm 


Lote: 


0249 


CEP: 

Comp'00^2 


ECONOMIAS 

Ra ridenoa ); qqj Comrjrdafc 
ÍMFORMAÇÔES SOBRE 


000 




S«vico j Medidor 

ASUft A166403038 


Lertura Anterior j leitura Atual 

1069 I 109/ 


Volume'm') 

28 


ft^ÒQ 

! Média Semestral^ 

í 22 


DATAS 

' r 

.04/05/2019 


[ > ^04/05/2019 
1 04/06/2019 


Erorisão;, 

03/04/2013 vaaw/^vf 

QUAUDADEOAAfiüADtSTWBUfDA REFERENTE A: 03/2019 
N ; de Amostras 
Erigidas 
Analisadas 
E/viromfryrridad* 


j Lacre Ag*ja: ( 
Lacre Esgot 


^9999999 



CJoro 

í Turbidez j 

Cor I 


526 

! 526 

125 


537 

537 

537 

- 

536 

522 

441 


CoWormes Totais 

526 

537 

soa 


Eschwichia Coíi 

526 

537 

. 531_ 


MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15) : 32 «3 1 MEIA: 26 m3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY STORE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÀO DOS SERVIÇOS 

Valor (RS) 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 

172.22 

MèVAno 

j Agualm*) J 

Esgoto (m*) 

ESGOTO 

125.50 

■ai/18 

1 33 

26 

RATEIO AGUA-MED. 1HDIU. 

55.75 

iun/18 

30 

24 

RATEIO ESG. MED. INDIU 

38.82 

iul/18 

: 28 

22 

TARIFA 0E CONTINGÊNCIA 

23,24 

ago/18 

26 

20 



set/18 

27 

21 



out/18 

25 

20 



nov/18 

24 

19 



dez/18 

27 

21 



Jan/19 

16 

12 



few/19 

18 

14 



nor/19 

: 25 

20 



abr/19 

27 

21 




TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO 

DevcrHAo j VMor (R$> 

3.98 
19,86 


PIS 

C0FINS 


MÊS/ANO 

05/2019 


SUBSiDK) 

DescriçAo Valor (RS) 

UAL0H D0 SERUIC0 415.53 

UfilOR 00 SUBSIDIO 0,00 

ijftlfJR TOTAL fl PftGAR 415,53 

VENCIMENTO j TOTAL A PAGAR (R$) 

17/05/2018 415,53 

1:357015054287138 1=0274 H =12=17:00 R=084 P=001 


nm# mom r AtuM | 

Ranços: 6ftNB, Itaú, BK, Banco do 553. Gw 1 
Outros:Pagfául. 

A Cm*** dteM&tií* o serviço òe ootstoem cor.M de 

Vul l,dur„. Alt*- i“**V_ t ’ nV ' 1,< ' 


É obngacio do usuirto manter vou cadastro atualizado junto A Cagece, 

'piSíS* S^mento Ambiental: 0800 285 1919 Dema,s 
C CM *Requbdora de Sennços Públicos Delegados do Estado do 

O rf lf^^?383?oSrtíSual: 155. Site da ARCE www.arce.ce.gov.br 
Cear» 0800 , lfne ' r 00 275 0*95, nas lojas de atendimento, de 

3has i7hTS — 

de 8h à$Í2hel3hàs17h 


Cagece 


0 


■-oniumidorQWtX 


@ 


Cagece 


DADOS DO CUENTE 

011003456 

loca»' 001 


35/01505428/138 

Código de Responsável 


Setor 009 
SutwKíx- 00 


0274 



f 0RTALLZA 


0010 

Subguedra: 00 


Vencimento: 17/05/2019 


0249 


'05/2019 

Com t0042 


415.53 


NEOVISION 
POWERED BY NU| 


B2fa4000UUU4 6 155M99j 



00 VimW D1UÜ4422016 9 









































































N* de inscrição 


Cagece 


P CAUftLCftNlE 

..‘ HP 2202, ALDEOTA 


DADOS DO CLIENTE 

" 8LES0ST0H P CAUALCANIE 
£ndilsIt:ue: RU EDUARDO 6ARÜA. 420 
0diís '- FORTALEZA 

Eftd. Entreg.*: 

<»»<*<»: 

Loc * 001 

cCONOMiAS 


iiiiQsasa.. 


SHOr 009 

' «A 

JHL- 




Lote: 024g 


ce> 60150-100 

C&-, 

Càm > 0043 


J 


IteMdentía»: i Comerdnfc Q q q 

«FORMAÇÕES 506RE MEDKÃO 

Scnrtça j Medidor letax* Anterior 

AGUA 0166403039 867 


Com*rôafc ^ industrial^ 


j Medidor 

RI 66403039 


Leitura Atuai 

Ô85 


t Votam®»*! 


Média Semest 
20 


DATAS 
Leitura Atuai: 


04/05/2019 

03/04/2014 


QUALIDADE DA ÃGUA DfSTftiBUiOA REFEM-NTE A: 
N" de Amestras ) Qoro j Turbidez 


04/05/2019 
:: 04/06/2014- 


. Lacre Agua: 


Lscr* Esgotei 


$9399999 


03/2019 

Cor 


CoA formes Tota« 


Exigidas 

526 

526 

125 

526 

526 

Anisadas 

537 

537 

537 

537 

537 

Em conformidade 

536 

522 

441 - 

508_ 

531 


MENSAGENS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

MEDIA DE CONSUMO(OUT/14 A SET/15): 26 i3 I META: 21 *3. 

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude. 
DIGITE ARCE NA PLAY ST0RE E BAIXE 0 APLICATIVO DA ARCE. 


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Vaior (R$j 

HISTÓRICO DE VOLUME 


AGUA 

83,40 

Mês/Ano 

Aguatw*) 

Esgoto im*) 

ESGOTO 

67,48 

nai/18 

31 

24 

RATEIO AGUA-MED. INDIU. 

55.75 

jun/18 

23 

18 

HULTA OE 2 % 

2.67 

jul/18 

22 

17 

RATEIO ES6.-HED. INDIU. 

38,82 

690/18 

17 

13 

JUROS DE 0,033% AO DIA 

0,21 

set/ 18 

26 

20 



out/18 

24 

19 



nov/18 

22 

17 



dez/18 

20 

16 



jan/19 

27 

21 



fev/19 

17 

13 



nar/19 

18 

14 



abr/19 

17 

13 

TRIBUTOS SOBRE 0 FATURAMENTO 


SUBSÍDIO 



Descrição j Valor (R$) 


Descrição 


Valor (R$) 

DTQ 2 38 

UAL0R DO SERUICO 


248,33 

rio * vu 

nncTUQ 11 87 

UALOR DO SUBSIDIO 


0,00 

LUrIno 11 

UALOR TOTAL A PAGAR 


248,33 


MÊS/ANO 

05/2019 


VENCIMENTO 

17/06/2019 


248,33 


gmWWWMW ■■■■ 

B,n«w: Bradei BNB. I«A «C 
Econòoica Federai, Santander, Tnangua Outros. I agFari 
A Caqece disponibtea o serviço de debito etn corta de 
yi , Uura. Ativ j* r-stç ('**#* ** ***** 


1:357015054287138 1=0274 H=12:16:53 R=084 P:Q01 




^ Cercal de A g n dm era: 

Cagece 

0800 275 0195 ^ 


ceara: 0800 275 38 «• f 0H00 2 75 0195. nas lojas de atendimento, de 

ah Às17h , no^^^^'^^^*^ COín '^ ,rOUna0UV ^ Cna ^ a< ^ á ^ ^ 1í:i ^ 1? ' 

de 8h àsÍ2he13hisl7h 


□ 


DADOS DO CUEN7E 
Inscrição: 01 1003898 


357015054287138 - 0274 

Codigo de Respof«<y*efc 


Utte 0249 



Vervd rr í-nto: 17/05/2019 


248,3? 


NEOvisiON j «afflS» ? H»WL' .2 hhk 1 

POWERED b| 





















































































